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ПРЕДИСЛОВИЕ. 


Пр!урочивая настоящее издане ко дню открыт!я 
ВЪ „столицв“ Туркестанскаго края памятника первому 
Туркестанскому генералъ-губернатору, покойному Кон- 
стантину Петровичу фонъ-Кауфману, мы имЗли въ 
виду ознакомить читающую публику съ администра- 
тивною дзятельностью послВдняго, какъ устроителя 
Туркестанскаго края. Матер!аломъ намъ послужили, 
главньмъ образомт, офищальныя данныя. Къ сожалф- 
ню, недостатокъ времени не позволилъ намъ восполь- 
зоваться воВмъ матер!аломъ, чтобы охарактеризэвать 
вполнЪ всю обширную и многостороннюю дфятель- 
ность покойнаго Константина Петровича на далекой 
окраин, среди чуждаго ему народа. Но мы будемъ 
счастливы, если настоящий трудъ поможетъ будущему 
историку въ полной оц%нкз высоко-талантливой и гу- 
манной личности перваго Туркестанскаго генералъ- 
губернатора. 


А. Г. П. 


Бронзовая фигур К, П, фонъ-Кауфмана съ памлтиика, 


/ № БДЪ Конставтина Иетровича Кауфмана, Фе- Бографи- 
‹ И доръ, состоялъ на русской служб, участво- ческий 

0 ф валъ въ походахъ графа Румянцева-Задунай- очеркъ *). 
скаго, отличился при взяти Тульчи, былъ 
раненъ при Кара-Су и умеръ подполковникомъ, коман- 
дуя въ арыи князя Потемкина-Таврическаго легко- 
гренздерскимь баталюномъ. Сынъ Федора, Петръ, 
оставшись девятилётнимъ сиротою послВ смерти отца, 
по повелёнйо’ Императрицы Екатерины 1-й былъ при- 
нятъ въ сухопутный шляхетскй корпусъ, при’ чемъ 
его опекуна! были назначены Госуларынею: сена- 
торъ Нар Чичеринъ и секретарь Императрицы 
Храповицк!й. Кавалеръ ордена Св. Георгя 4-й степе- 
ни, виослвдоти генералъ-лейтенанть, начальникъ 7-й 
пЪхотной цивизш, Петръ Федоровичъь началъь свою 
службу въ рядахъ суворовскихъ чудо-богатырей и 
быль участникомъ кампанй: 1812—1814 г.г., турец- 
кой— 1828 г. и венгерской—1848 г.За отлично усерд- 
ную службу ему быль Высочайше пожалованъ въ 
Царе’ Польекомъ, въ Брестъ-Куявскомъ у%здЪ, май- 
оратъ въ 5000 злотыхъ годового дохода. С 

Во время перепит@ свожной и безпокойной 

армейской жизни Генерала ‚реифимик: ‘именно, посл® 
кампании во Франщи, гдз онъ оставался съ оккупа- 
цюннымъ отрядомъ до 1818 года, при возвращении его 
на родину, въ деревнё Майданахъ, близъ Иванъ-Го- 
рода, 19-го февраля 1818 года у него родился будущий 
покор: и устроитель Туркестанскаго края—Кон- 
стантинъ Петровичь. Ранн!е годы дтотва послВдняго 
С вез! очеркь, гакь влинствентни! по поляотв 
— \ лостовфрноети: цванком» заизитибнаниь изм; «Кауфманекаго ^ 

Сбор › за 1910 голъь, ‚ИРАН 3. ры ) 1 й 
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протекли въ тяжелей походной обстановкВ, и беззв- 
ботностью дошкольной жизни ему не пришлось много 
пользоваться. Четырнадцати лВтъ оть роду мальчикъ 
былъ опредвленъ кондукторомъ въ кондукторскую ро- 
ту Главнаго Инженернаго училища (нынз Николазв- 
ское инженерное Училища). Прекрасные успвхи и 
хорошее поведен!е скоро выдвинули молодого питомца 
училища, и, имя восемнадцать лВтъ отъ роду, Кауф- 
манъ былъ произведенъ въ первый офицерекй чинъ 
— полевого инженеръ-прапорщика, а черезъ годъ, окон- 
зивъ съ выдающимся успвхомъ офицерске классы 
(нынЪ Академ!я) вмЪстВ съ будущямъ севастополь- 
скимъ героемь Тотлебеномъ, въ чин инженеръ-пору- 
чика былъ выпущенъ въ арм!ю. Въ течене пяти пос- 
лвдующихъ лЪтъ Кауфманъ служилъ въ западномъ 
краВ: сначала въ ново-геормевской инженерной ко- 
мандЪ, затвмъ въ брестъ-литовекой. Въ 1843 году 
К. П. Кауфманъ получиль назначеше въ грузинсюй 
инженерный округъ съ зачисленемъ при тифлиеской 
инженерной команд. ВекорЪ по прибыт!и на Кавказъ, 
бывш! тогда ареною упорной, тяжелой борьбы нашей 
съ воинственными горными племенами, произведенный 
въ штабсъ-капитаны и назначенный ста,лиимъ адъю- 
тантомъ штаба отдВльнаго Кавказскаго корпуса, Кауф- 
манъ очутился въ атмосфер безпрерывныхъ стычекъ, 
тяжелыхъ походовъ и геройскихь. штурмовъ, повис- 
шихъ подъ облаками горныхъ ауловъ. 

Почти тринадцать лЪть провель  Константинъ 
Петровичъ въ рядахъ кавказской арм!и, обнаруживая 
выдающееся. мужество и храбрость даже въ тей суро- 
вой боевой школв, каковою тогда. по праву считалась 
кавказская арм я. Походы противъ горцевь съ 1844 
по 1852 г.г., штурмъ аула. Гергебиль въ 1848 году. 
черезъ годъ взяте, аула. Чохъ, походы 1854 года, ера- 
жеше подъ Кюрюкъ-Дара и осада, и штурмъ укрЪп- 
леннаго англичанами Карса въ 1855 году все это бы- 
$ НЫ этапы боевой и трудовой жизни Кауфмана 

3 Кавказ В ъ дем  а&низаоу НИЕ 

‚ Однако суровые отцы-командиры, желфзная дис- 
циплина, неприступные скаты дакихь горъ и стрем- 
винт, занятыхь свободолюбивымъ ненр!ятелемъ, изну- 
рительные походы, невзроятные по трудности штурмы 
горныхъ укр®плен!й, — все это не вытравило изъ сердца 
Кауфмана той природной гуманности и цоброты, кото- 
рыл его всегда отличали. | 

Тяжелые годы службы ва Кавказз не прошли 
беаслъдно для будущей карьеры К. П. Кауфмана: 
онъ получиль Анну 2-й степени съ Императорской 


короной, Владим!ра 3-й степени съ мечами, голотую 
саблю съ надписью; „за храбрость“. За взяме Гергебиля 
награжденъ Георгемъ 4 ст. и переведенъ капитаномъ въ 
гвардю; произведенъ въ полковники и генералъ-ма!оры. 
Но честь быть молодымъ 38-ми лзтнимъ генераломъ въ 
общемъ не легко обошлась Кауфману: помимо общихь 
Зо почти тринадцати-лзтней службы на Кавка- 
зЪ, Константинъ Петровичъ былъ за это время два 
раза тяжело раненъ въ Даргинской экспедищи и подъ 
Чохомъ. 

Воинск!я заслуги К. П. Кауфмана оцзнила и 
Императорская военная Академя и его аа шаг, 
Николаевская Инженерная Академ1я, членомъь совзта 
которыхъ онъ былъ назначенъ въ 1856 году. 

Черезъ годъ К. П. Кауфманъ, въ должности ва- 
чальника штаба генералъ-инспектора по инженерной 
части, участвуеть въ комитет, учрежденномъ для со- 
ставлешя предположенй о преобразования заведен 
военныхъ кантонистовъ въ училища военнаго в%дом- 
ства, и за отличное исполнене обязанности, возложен- 
ной на комитетъ, ему объявляется Монаршее благово- 
леше. Еще черезъ годл. мы его видимъ уже въ госу- 
даревой свитф пользующимся внимавемъ и распо- 
ложешемъ Императора Александра П. 

1861 годъ, положивиий начало достопамятной эпо- 
хВ великихъ реформъ, застаетъ свиты Его Величества 
генералъ-ма!ора Кауфмана въ должности директора 
канделяр!и военнаго министерства, при чемъ, въ тече- 
не почти четырехъ послвдующихъ лётъ, пока онъ за- 
нималъ эту должность, горячее время начавшагося го- 
сударетвеннаго строительства захватило и его. Кауф- 
манъ по Высочайшему повелёню назначается членомъ 
и управляющимъ дВлами комитета, учрежденнаго подъ 
прелевлательствомъ Е НЫ ° Данен- 
берга 1-го. для обсужден!я _предположен!й объ изм®- 
неши организащия войскъ, ‘пезначается постояннымъ 
членомъ спещальнаго комитета по устроиству и обра: 
зованию войскъ; по Высочайшему повелёнио ему пре- 

И 


т право голоса въ ва ь 
нар съ прочими членами; также по Выео- 
чайшему повел номъ учреж- 

енанта ^ 


Це о ПОД е 


Взглядъ Им- 
ператора 
Александра 


У Че 


тельно правъ и преимуществъ унтеръ-офицеровъ не- 
строевыхъ частей, Е . 

Чинъ генералъ-лейтеванта и зван!е генераль-адЪ- 
ютанта были наградами Константину Петровичу за 
этоть пер1олъ его, службы. 


За четыре почти годе, проведенные въ должности 
директора канцелярии военнаго министерства, Кауфманъ 
пользовался искренними симпат!ями подчиненныхъ. = 

Въ 1865 году К. П. фонъ-Кауфманъ былъ наз- 
начень виленскимъ генералъ-губернаторомъ на мёсто 
ушедшаго въ ототавку, СЪ, возведешемь въ графское 
достоинство, М. Н. Муравьева, 


„... Приношу Вамъ глубокую, оть всей души 
моей благодарность за тв четыре года, которые мы 
прослужили вмстВ; за дЪятельное, смВю сказать, 
дружеское содЪйстве, которое я нашелъ въ Васъ въ 
продолжеше этихъ многотрудныхъ годовъ. Цовфрьте, 
что я во всю жизнь не забуду этой помощи, Вами ока- 
занной...“, писалъ бывш военный министръ Д. А, 
Милютинъ, Константину Петровичу. узнавъ о состояв- 
шемся его назначени въ Вильну. 

Однако править СЪверо-авпаднымъ краемъ К. П. 
пришлось недолго: въ слёлующемьъ году, осенью онъ 
быль вызванъ въ Петербургъ по двламъ службы и 
обратно не вернулся, завоевавъ, однако, въ Вильнъ, 
повидимому, общя симпати населеня. 


Высочайшимъ приказомъ отъ 9-го октября 1866 
года. фонъ-Кауфманъ былъ уволенъ въ одиннадцати- 
мвВсячный отпускъ „съ отчислещемъ отъ занимаемых 
должностей, съ остагленемъ въ звави генералъ-адъю- 
танта“. м: 

Однако весь „отпускь“ Константину Петровичу 
не пришлось: изасльзовать, ибо въ слёдующемъ году, 
14 поля, состоялся Высочайпий приказъ о его назна- 
чени Туркестанскамъь генералъ-губернаторомъ и ко- 
мандующимъ войсками туркестанскато военнаго округа. 


Вице-канцлерт, князь Горчаковъ, доводя до св%- 
дъшя иностранныхь державъ о средне-аа1атскихь за- 
воеван!яхъ, циркуляромъ отъ 21-го ноября 1864 года 


1-го на Сред-ваявилъ, что цёль, предначертанная Императоромъ 


не-Азатскя 


завоеван/я. ВН всякой разумной м®ры, границы земель, подчи 


Александромъ И, состоитъ не въ томъ, чтобы расширить 


ныхь его окипетру, но Уузердать ВЪВИХЪ Власть свою 
на прочныхь основаняхъ, обезпечить ихъ безопасность 


и развить въ нихъ общественное устройство, торговлю, 
благосостояне и цивилизацйо. *) 


26-го марта 1867 года Императоръ Александръ И-йПриемъ Им- 
принялъ въ зимнемъ дворцё депутацию изъ новопри- ператоромь 
соединеннаго края, прибывшую ВЪ столицу для заяв- Алекванд- 


лен!я Б%лому Царю в рноподданническихь чувствъ. 


ромъ П-мъ 


Депутатъ отъь города Туркестана, шейхъ Ислаштъ, по-туземней де- 


томокъ султана Азрета, гробница котораго, находящая- 


путащи го- 


ся въ этомъ городВ, считается мусульманскою свяТЫ- рода Турке- 


нею, поднесъ адресъ отъ жителей области съ выраже- 
вемъ преданности и признательности Монарху, при- 
нявшему ихъ въ свое подданство. Милостиво выелу- 
шавъ адресъ, Государь изъявилъ удовольств!е, что ви- 
дитъ депутатовъ и что сни, какъ новые подданные 
Росс!и, довольны нынёшнимъ своимъ положенемъ, при 
чемъ выразилъ надежду, что со временемъ положеше 
ихъ еще болёе улучшится. Въ ласковой бесзл№ съ 
депутатами Императоръ осв8домлялся о состоян!и тор- 
говли въ краз, о народномъ образованн, о иоложени 
мусульманскаго духовенства и собственноручно роздалъ 
пожалованные имъ ордена, медали и перстни“”). 


Для изученя началъ будущаго устройства управ- 
лешя киргизскими степями Сибири, въ 1865 году была 
Высочайше утверждена коммисс!я съ пзлью изученя 
быта киргизъ, заселяющихъ степныя пространства Си- 
бири, а также населешя нашихъ средне-азатскихъ 
владвнш и проектирован1я законовъ по ихъ управле- 
ню. Коммисе]я эта состояла изъ представителей мини- 
стерствъ внутреннихъ дзлъ и военнаго и генералъ- 
губернатора Западпой Сибири и получила назван!е 
„Степной“. 

28-го 1юня 1865 года коммисс!я эта сначала вы- 
зхала въ Сибирь для изучен!я быта киргеЗЪ, затёмъ 
возвратилась въ Петербургъ. Для изучен!я-же нашихь 
средне-аз{атскихъ владёы!й коммисс]я вновь выВхала 
изъ Петербурга 27-го мая 1866 года. } 

Цвлыхь два года коммисся эта разъёзжала по 
степи. собирала статистическ!я свздвн1я и знакомилась 
съ бытомъ и общественнымъ устройствомъ различныхъ 
племенъ, населяющихъ степныя пространства Сибири 
и нашу средне-зв!атскую территорю. 

=) См. Императорь Алексамлръь Пр О. С. Татищенъ. Сиб. 
падане 1908 года; томъ И. 
#=} См. тамъеже: 


стана. 


Степная 
коммисс1я. 


| 
| 


Предположе- По вторичномъ своемъ возвращении въ Петербургъ, 
ня объ об.Степная коммисе!я представила собранные ею мате- 
разоваши р/алы въ Военное министерство, при чемъ высказала 
Туркестан. соображеня о необходимости немедленнаго выдёлен!я 
скаго, Гене-Туркестанской и Южной части Семипалатинской обпа- 
ралъ-Губер.Сти изъ состава Оренбургскаго генералъ-губернатор- 
наторства. СТВА ВЪ составъ особаго управленй *). 

Выдвленшю вышеозначенныхь областей сод®йство- 
вало еще и то обстоятельство, что послв завоеван!я 
въ август% м8сяц® 1866 года генералъ-адъютантомъ 
Крыжановскимь бухарскихь городовъ Ура-Тюбе и 
Джизака, въ Петербург сочли вышеозначенныя дЪй- 
ствя нарушеншемъ преподанныхь ему наставленй, 
почему предрёшено было: иаъявъ Туркестанский край 
изъ подчиненя Оренбургскому генералъ-губернатору, 
образовать изъ всвхъ земель, занятыхъь съ 1847 года 
въ киргизскихь степяхъ и въ Кокандекомъ ханств, 
Туркестанское генералъ-губернаторство“*). 

Предположене Степной комисыи относительно 
образовая Туркестанскаго генералъ-губернаторства 
было утверждено Военнымъ министромъ ВЪ апрёлВ 
мЪсяШв 1867 года. На Степную комисспо возложено 
было составлеше „Проекта положешя объ устройств 
управленя въ Семирвченской и Сыръ-Дарьинской 
областяхъ“.***) Предевдателемъ комис@и быль дВй- 
ствительный статск!й совбтникъ Гирсъ, членами пол- 
ковники: Гёйнеъ, Гутавскй и подполковникъ Проценко. 


Проектъ по- Составленный Степною коммиссей „Проектъ По- 
ложен!я о ЛоЖеня“ быль представленъ Военному министру, ко- 
военно-на- Торый составиль представлен объ учреждеши Тур- 
родномъ Уп-Кестанскаго генералъ-губернаторства и вмВетё съ 
равлени въ „Проектомъ Положешя“ о военно-народномъ управле- 
Семирьчен- НИ ВО ВНОВЬ образуемомь тгенералъ-губернаторств® 
сной и Сырь3 0-го 1юня 1867 года внесъ въ Комитеть Министровъ. 
`Дарьинской 4-го Люля 1867 года, во исполнене ‚ Высочайшаго 
областяхь. ПовелЪн!я, Комитеть Министровъ, въ присутствии при- 
1867 г глашеннаго въ засвдане. генералъ-адъютанта  фонъ- 
Кауфмана, заслушаль вышеозначенное предетавлене 
Военнаго министра и нашелъ, что „Проекть Пеложе- 

ня“ этоть, какъ предварительно не согласованный съ 


=) См. «Собраме литературных» трудовъ А. №, Гейнеау: 
Спб. издазе 19898 года. Томъ 1-й. 

+#) См. Императорь Александръ П-й С, С. Татищевь Сиб, 
изд. 1903 года томъ П-в. 

э#*) См. оСобраше литературныхь труловъ А. К. Гойнся». 
Сиб, издане 1898°года толь 1-й. 


министерствами Финансовъ и Юстищи, въ настоящее 
время утвержденъ быть не можетъ. Но, принимая во 
вниман!е заявленную Военнымъ министромъ, генералъ- 
адъютантомь Милютинымъ и сознанную членами Ко- 
митета, въ випу политическихь и административныхъ 
потребностей того края, настоятельную необходимость 
вь безотлагательномъ подчинен!и, онаго непоередствен- 
ному Главному начальнику, облеченному достаточнымь 
уполномощемъ и снабженному. необходимыиъ для ус- 
пЪъха дЪятельности его числомъь алминистративныхь 
органовъ, Комитеть полагалъ, не касаясь въ настоя- 
щее время существа „Проекта Положен1я“, испросить 
Высочайшее соиаволен!е Его. Императорскаго Величества 
на привелее ныв% же въ исполнен слздующихъ 
мВ роприят!й: 


1) Образовать Туркестанское гёнералъ-губерна- Образован! 
торство въ предположенныхъ въ „Проект Положешя», Турнестан- 


границехъ въ состав двухъ областей: Семир%ченской 
и Сыръ-Дарьинской. 

2) Предоставить будущему генералъ-губернатору, 
примзнительно къ проектированнымь штатамъ управ- 
лен!я, взять съ собой то число чиновниковъ, которое 
признаеть онъ для. управленя краемъ, совершенно 
необходимымъ, отнюдь не выходя изъ нормы предно- 
ложеннаго каждому изъ нихъ  содержаня, —каковые 
чиновники, во всякомъ случав. будутъ оставлены на 
службЪ въ кра. 

3) Поручить будущему генералъ-губернатору раз- 
смотрёть на мЪстЪ означенный „Проекть Положеня“ 
и, сообразивъ оный съ мёстными условями края и пот- 
ребностями туземнаго населешя, представить таковой 
въ цвломъ или по частямъ, съ своимъ заключенемъ 
для окончательнаго разсмотрьн!я онаго въ законода- 
тельвомъ порядкЪ; отъ того же предоставить ему, ге- 
нералъ-губернатору, прамвняясь къ указаннымъ въ 
„Проектв Положения“ основан1ямъ, принимать вов ть 
мвры, которыя признаетъ онъ полезными и неотложно 
необходимыми для устройства края. 1 

4) Аесигновать нын%-же изъ Государственнаго ка- 
значейства въ распоряжеше генералъ-губернатора, по 
расчету времени до наступлев!я будущего 1868. года, 
исчисленныя по „Проекту Положен!я“ и штатовъ де- 
нежныя средства, съ тёмъ: АВ 
о в) чтобы сумма оныхъ отнюдь не выходила изъ 
указанной въ означенномъ „Проектз“ нормы и ын 

6) чтобы самый способъ выдачи означенныхь 
суммъ въ распоряжен!е генералъ-губернатора предо- 


скаго Гене- 
ралъ-Губер- 
наторства. 


ея 
ставлень быль взаимному соглашению министровь Во- 
еннаго и Финансовъ. 

Вывсть съ симъ Комитеть повергаеть на Высочай- 
шее благоусмотр® не Его Императорскаго Величества 
проектъ указа Правительствующему Сенату объ учрежде- 
ви Туркестанскаго генералъ-губернаторства въ соста- 
в двухъ областей: Семир®ченской и Сыръ-Дарьин- 
ской. На журнал Комитета послёдовала собственно- 
ручная Его мператорскаго Величества, резолющя: „Ис- 
полнить“ .*) 


Высочайший Указъ былъ удостоенъ подписан!я Его Величества 
Указь объВЪ Царокомъ селф 11-го поля 1867 года и рэепубли- 
и кованъ 20-го того же поля: „Признавая полезнымь из- 
Турнестан. МВнить гражданское и военное устройство  погранич- 
ска,о Гене. НЫХЪ съ Китаемъ и Средне-азатскими ханствами зе- 
ралъ-Губер-МЕЛЬ, входящихь въ составъ генералъ-губернаторства 
наторства. 'Оренбургскаго и Западно-Сибирекаго, повел ваемт: 

1) Учредить нын8 же Туркестанское генералъ-гу- 
бернаторетво изъ Туркестанской облаети, Ташкентска- 
го района, земель, занятыхъ въ 1866 году за `Сыръ- 
Дарьею и части Семипалатинской области, лежащей 
къ югу оть Тарбагатайскаго хребта. 

2) Границами Туркестанокаго гёнералъ-губерна- 
торетва постановить: а). съ Западно-Сибирекимъ  гене- 
ралъ-губернаторствомъ-Тарбагатайск!й хребеть и его 
отроги до нынзшней границы Оемипалатинской облас- 
ти съ областью Сибирскихъ киргизовъ, этою границею 
до озера Балхаша, дале дугою по средин® сего озера 
и отъ него прямою лишею до рзки Чу и сею поелвд- 
нею до емяв!я ея съ р®8кой Сары-су; и 6) съ Орен: 
бургскимъ генералъ-губернаторствомъ отъ средины за- 
лива Перовсвый на Аральскомъ морв—на гору Термем: 
безъ, отсюда до урочища Терекли, далВе на гору Каи- 
мазъ, на урочище Музбиль, горы Акъ-кумъ и Чубаръ- 
тюбе, на южную оконечность пескове Муинъ-куля и 
=: урочище Мынъ-булакъ до слляшя рЪкъ Сары-су и 


учрежден! 


3) Новое генералъ-губернаторство раздёлить на 
дв области: Сыръ-Дарьинскую и СемирВченскую, ус- 
тановивъ между ними примфрную границу по р. Ку- 
роготы. 348 

4) Главное управлеше  ‘новообразуемымъ краемъ 
возложить на генералъ-губернатора, а управлен об- 
ластями Сыръ-Дарьинекой и Семир®ченской на Воен- 
ныхъ губернаторовъ, для мзстнаго же управленя во- 

1: ЧТ За Зам моотр 


+ 


'#) См. Архив Канц, Рен-губ-риб дбле №9816 1567 года, 


#0 


енными силами и учрежденями образовать изъ сихь 
областей Туркестансюй военный округъ, ввзривъ на- 
чальствован!е расположенными въ немъ войсками ге- 
нералъ-губернатору, съ звашемь Командующаго вой- 
сками въ округ8 и Военнымъ губернаторамъ. СЪ звз- 
немъ Командующими войсками въ областяхъ. 


5) Сь открышемъ областей Сыръ-Дарьинской и 
бемирВченской, существуюция въ няхъ граждансвя 
управлен1я, впредь до утвержден!я общаго положен!я 
0 мветномъ управлени краемъ, подчинить на преж- 
немъ основании Военнымъ губернаторамь сихъ обла- 
стей по принадлежности. 

Правительствующий Сенатъ не оставить сдЪлать 
надлежац!я распоряжен!я къ приведено сего въ ис- 
полнеше.*) 

„Проекть Положешя объ управленши въ Семир?- Издане про- 
ченской и Сыръ-Дарьинской областяхъ“, раземотрнН-екта положе- 
ный въ Комитеть Министровъ и Высочайше одобрен- ния 1867 г. 
ный 11-го Поля 1867 года, былъ по распоряжен!ю Глав- 
наго Штаба отпечатанъ тогда же въ военной типограф!и 
въ количествв 150 экземпляровъ и разосланъ въ обла- 
ти ОНА генералъ-губернаторства."*) 

роектъ Положеня вь послздн!й разъ быль от- 
печатанъ въ городв Ташкентв, въ Типографи  Воен- 
наго Народнаго Управлен!я, въ 1880 году; въ настоя- 
щее время представляеть библюграфическую р%д- 
кость, 


14-го поля 1867 года состоялся . Высочайаий при-Назначенее ^ 
казъ о назначени Генералъ-адъютанта фонъ-Кауфмана Генерала 
Туркестанскимъ генёралъ-губернаторомъ и Командую- Кауфмана. 
щимъ войсками Туркестанскаго военнаго округа. 


Государь Императоръ. довзряя благоразум 0 и 0с- Высочайшее 
торожности генерала Кауфмана, почелъ за благо снаб- полномоче 
дить новаго генералъ-губернатора политйческимъ Пол- Генералу 
номоч{емъ на веден!е переговоровъ и заключене трак- кауфману. 
татовъ со всёми ханами и независимыми владётелями 
Средней Аз. Полномоче зто было слфдующаго со- 
держашя: „Божею поспвшествующею Милостью, Мы 
Александръ Вторый, Императоръ и Самодержецъ Всерос- 
с1йск!й и пр. пр. Обявляю вовыъ и каждому, кому о 
томъ вЪдать надлежитъ, что, поставляя всегда предме- 


=) 


. ст. 41531 Полн. Собр. Зак. Ровошек- Ихпер. 1907 г. 
ладан. 1371 г. том ХУИ отд, 1. 
**) См. Архивъ Канц, Ген-губ-ра, дЪло 161-1867 тода, 
‘ 
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томъ попечен!й Нашихъ. поддержане мирныхъ и дру- 
жественныхъ снощевн!й со всеми Росейсекому Государ- 
ству владвв ями, и постоянно заботясь о раавит!и тор- 
товли между обоюдными подданными. Мы одушевлены 
одинаковымь желашемъ и вь отношеши сопредвль- 
ныхъ Намъ владзнй Эмира Бухарскаго и другихъ не- 
зависимыхъ владзтелей. 

Велвдстве чего и для еще большаго скрёплен!я 
существующихь дружественныхь отношен!й между 
Нами и Эмиромъ Бухарскимъ, а также для перегово- 
ров, когда въ томъ окажется надобность, какъ съ 
Эмиромъ, такъ и съ ханами и правителями другихъ 
сосвднихъ влалзШ!, Мы признали за благо снабдить 
Нашимъ Высочайшимъ Полномощемъ Нашего Туркестан- 
скаго Генералъ-Губернатора, Генералъ-Адъютанта Кон- 
стантина Кауфмана и уполномочиваемъ его къ рьше- 
ню всякихъ политическихъ, пограничныхъ и торго- 
выхъ дёлъ, къ отправлен въ сопредёльныя владёня 
доввренныхъ лицъ для веден!я переговоровъ и къ 
подписан трактатовъ, услой ли постановлен!й, 
касающихся пользы обоюдныхъ подданныхъ. 

Мы увЪрены, что таковое рёшене Наше будетьъ 
принято, какъ лучшее доказательство заботливости 
Нашей о сохранен мира и дружбы съ Эмиромъ Бу- 
харскимъ и другими владвтелями и послужить къ ус- 
траненю гсякихъ недоразумВн!И съ сосфдними госу- 
дарствами. 

Объщаемъ Императорскимъ словомъ Нашимь за 
Насъ и ир!емниковъ Нашихъ за благо принять все т0, 

‚ что въ силу сего озваченнымъ Уполномоченнымъ На- 
шимъ заключено и подписано будетъ. Въ увврен1е се- 
го Мы се полномоче собственною Нашею рукою под- 
писали и Нашею Государственною печатью утвердить 
повелёли. Дано въ Престольномъ град Нашемъ 
Санктъ-ПетербургВ, поля 17-го дня 1867 года, Цар- 
отвован/я же Нашего въ тринадцатый годъ,* Подписанъ 
Алексавдръ П-й, Скрёпилъ Государственный Канцлеръ, 
князь Горчаковъ.*) у 

Самая грамота была въ золотомъ глазетовомь пе- 
‘реплет®, прошнурованная толстыми, шнурами, пропу- 
щенными сквозь массивный серебряный, вызолочен- 
ный ковчежецъ и залитыми краснымъ воскомъ съ вы- 
тЪсненною на немъ большою Государственною печатью; 
большия золотыя кисти, прикрЗиленныя кь концамъ 
шнуровъ; текстъ, писанный золотомъ и крупными бук- 
вами въ рамк% изъ гербовъ всЪхъ губерыйЙ и обла- 

*) См. Архивъ Канц. Ген.-туб-ра. лвла № 12/4 и 3— 

1507 года, 
. 
. 
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стей Росси; красивая’ подпись Импералора ‘Александра 
И-го;— всё ‘это вселяло въ именитыхь туземцевъ. кото- 
рымъ генераль Кауфманъ не упускалъ случая  пока- 
зать „золотую книгу“; особое къ ней почтевше и благо- 
говЪн!е; 

Быстро разнеслась молва, что генераль Кауф- 
манъ дьйствительно снабженъ огромными полномоч1я- 
ми, и что недоступный для нихъ великй Бзлый Царь 
предоставиль ему по‘отношеню къ  нимъ  вею свою 
власть. Народъ тотчась и придумалъ соотвзтотвую- 
Пий такой власти титулъ „Ярымъ-Падтша“, т. е. полу- 
царь. Подъ’этимъ назваыемъ генераль Кауфманъ из- 
взстенъ и до сихъ поръ среди туземцевъ.*) 

Жъ сожалё ню’ ‘полномоче это’ неизв®стно ‘куда 

исчезло, & могло бы служить однимъ изь лучшихъ 
украшен:й музея, какъ р8дкая реликвия; 
_  Приетувая ‘далве къ’ обзору дФятельности гене- 
рала Кауфмана по `управленю и устроен Туркес- 
танскаго края, мы строго будемъ придерживалься хро- 
нологическаго порядка: 


Вскор% посл своего назначеня Туркестанскимъ Первые ша- 
генералъ-губернаторомъ, будучи еще ‘въ ПетербургВ, ги админи- 
генералъ Кауфманъ, принявъ въ соображене, что не-стративной 
утвержден!е двйствующаго „Проекта Положен!я“ ^поб- дъятельно- 
лЪдовало главнзйше оть несогласован!я” сего „Положе: сти генерала 
н1я“ съ министерствами фивансовъ и юстищи, призё- Кауфмана. 
налъ полезнымъ для своей предстоящей дфятельности 
отнестись къ 'подлежащимь министрамъ о ‘пересмотр 
собтв®тетвенныхь частей „Проекта Положен]я“, а’ так- 
же къ министру Внутреннихъ дЪлъ касательно устрой- 
ства почтовой части. : й 

28-го юля 1867 года Кауфманъ; между прочимъ, 
писалъ министрамъ: тяжелый трудъ по административ- 
ному устройству обширнаге, пригинальнаго и ‘разнооб- 
развнаго края можетъ’ увзнчалься ‘уси хомъ только пос- 

л% арЪлаго и всесторонняго ‘обсужденвя мФетныхьъ ус- 
лов!й по связи еъ Правительственными видами. 

Имя это’въ виду, я полагаю крайне для’ себя 
необходимымъ уяснить возможно обстоятельнве и пол- 
не взглядъ вв реннаго Вашему Превосходительетву 
министерства на | нботановко генералъ-губернатор- 
ство, на способъ административнато его устройства и 
на то, какя обийя мЪропр!ят!я будутъ тамъ по’ Ваше- 
му мнёвю необходимы. — Е 


#) См. «Исторыг завеевания Средней Аз!» М, А. Терентьена. 
Сиб. палате 1906-года. 
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Между прочимъ, не, будетъ-ли. угодно Вашему 
Превосходительству ‘приказать сдФлать замфчан!е на 
„Проектъ’ Положеня объ управлеши СемирВченской 
и Сыръ-Дарьинской областями“ и это замвчан!е. при- 
слать мн къ зим настоящаго года въ Ташкенть.*) 


Мирный до- Одновременно. съ учрежденемъ  Туркестанскаго 

товоръ съ генёралъ-губернаторства шли переговоры между Эми- 

Эмиромь ромъ Бухарскимъ и Оренбургскимъ генералъ-губерна- 

Бухарскимъ.торомъ о заключения мирнаго_ договора, который въ 
общахъ чертахъ ‘удостоился Высочайшаго Одобрен!я и 
долженъ былъ, согласно воли Государя, быть  подии- 
санъ Оренбургекамъ. генералъ-губернаторомь по об- 
суждени и соглашения съ. генераломъ  Кауфма- 
НОМЪ. 

Проектированный трактатъ состоялъ изъ. десяти 
статей, но генералъ Кауфманъ на первыхъ. же порахъ 
проявилъ свою  дальновидность и. воспользовавшись 
подходящимъ случаемъ, счель необходимымъ вклю- 
чить еще двЪ: о свободномъ допуск во. вс. города 
Бухары и покровительств8 русскимъ торговымъ ли- 
цамъ и о порядкз будущихь сношенй Эмира исклю- 
чительно съ Туркестанскамъ генералъ-губернаторомъ. 
КромВ того, Кауфманъ оговорилъ право прюбрВтешя 
русскими подданымя недвижимыхъ имуществъ въ Бу- 
харв — необходимостью имть для этого разр шен!е отъ 
Туркестанекаго генералъ.губернатора. Наконец; по 
вопросу о границахъ генералъ Кауфманъ слелъ воз- 
можнымь и даже необходимымъ не включать въ пре- 
двлы наши занятой русскими кр%поста Яны-Курганъ, 
расположенной по ту сторону Нуратинскихъ горъ и 
въ 7-й верст впереди выхода изъ Джизакскаго уще- 
лья. Нисколько не обезпечивая Джизакъ водою, крз- 
пость эта выступающимъ изъ лин положешемъ сво- 
имъ, какъ бы вызывала Эмира на борьбу. Такъ какъ 
-Эмиръ прямо объявилъ руескимъ властямъ въ Джиза- 
к и повторялъ это въ письмахь къ генералъ-адъю- 
танту Крыжановскому, что онъ до тВхъ поръ не рас- 
пустить войска, пока русске не очистятъ Яны-Курга- 
‘на; Не желая давать повода къ столкновенямъь и въ 
видахъ упрочить давно желанный миръ, генералъ 
Жауфманъ рЪшился на эту уступку мъ охотнзе, 
такъ какъ въ письмахь къ миру онъ обусло- 
виль возвращеше нашихъь войскъ изъ Яны-Кургана- 
подписаемъ и исполненемъ предложенна: ми до- 
говора, то и это отступлен!е наше не могло быть ис. 


*) См. Архивъ Канц. Тен.-губ-ра, до № .23—1867 года. 
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толковано какъ признакъ нащей слабости. Предло- 
женныя генераломъ Кауфманомъ изм®неня были при 
вяты генераломъ Крыжановскимт, и подписанный ими 
14-го’ сентября 1867 года проектъ трактата былъ  вру- 
ченъ Бухарскому послу. 

Генералъ Кауфманъ вручилъ тому-же послу пись- 
мо, извЪщая въ этомъ письм® о своемъ назначении 
желашяхъ поддерживать мирныя! отношен!я съ с0с3- 
дями, при чемъ ечелъ необходимымъ прибавить, что 
„война противная моему Государю, но она, по волЪ 
Его, неизбЪжна, если сосзди не соблюдаютъ’ святости 
договоровъ и неприкосновенности границз и неспра- 
ведливо поступаютъ съ Его ‘поддаными. Никогда не 
забывайте, что война есть зло большое; если оно пор: 
часъ неизбьжно, то только какъ средство къ достиже 
но боле прочнаго мира. —Олфдовательно; если мож- 
но достигнуть его другимъ путемъ, то всегда слзду- 
еть предпочесть этотъь другой путь къ миру“. Налом- 
нивъ при этомъ, что недавнее прошлое да послужить 
тому примфромъ и да удержить оно каждаго отъ 
вражды съ Росфей. ВызстВ съ письмомъ послу была 
вручена и кошШя Высочайше дарованнаго Кауфману 
полномоч{я въ 17 день оля 1867 года. 

Такъ какъ посолъ былъ отправленъ въ сентябръ, 
то генералъь Кауфманъ расчитывалъ, что отвЗтъ Эмира 
поспветь въ Ташкентъ къ концу октября; въ этомъ 
смыслЪ было и писано Эмиру. 


Проекть трактата Бухары съ Росфей содержалъ 
слвдуюция статьи. 

1-я ст. Установлеше новой границы Россйекой 
Имнерш съ Бухарой. 

2-я ст. Договариваюцщияся стороны  предоставля- 
ли себз право командировать довзренныхъ лицъ для 
точнйшаго опредзлен!я границъ на мзетф- 

3-я ст. Обязывала обЪ стороны принимать м8ры 
для взаимнаго обезпеченя противъ самовольныхъ втор- 
женй и набВговъ пограничныхъ бековъ, шаекъ, гра- 
бителей ит. п. 

4-я ст. Подданымъ обзихъ договаривающихся 
к. разр шался свободный пропускъ во вс горо- 
да Росйи и Бухары. 

5-я ст. Обязывала Эмира уравнять нашиахъ под- 
даныхъ въ платеж караванныхь и пругихъ сборовъ 
съ поддаными ханства. УТ Г 

6-я ст. Опредвляла право русскихъ подданыхъ 
заводить, гдВ пожелаютъ, караванъ сараи, ни для ко- 
го не прикосновенные. 


Проектъ 
трактата 
Бухары съ 

Росстей. 


— м3 


7-я ст. Обязывала Эмира ‘допускать. русекихь 
торговыхъ агентовъ тамъ, гдв. это признается нуж- 
НЫМЪ. 

8-я ст. ‹Касалась права русскихъ  подданыхь 
селиться и пр!обрЗтать недвижимыя имущества въ бу- 
харскихъ владшяхь съ. разр шеня Туркестанскаго 
генералъ-губернатора. 

9-я ст. Требовала; ‘чтобы судъь и расправа  надъ 
русскими поддаными, °совершившими преступлен!я 
въ БухарЪ, принадлежали не бухарскимъ властямъ, & 
Туркестанскому  генералз-губернатору. 

10-яст. Обязывала Эмира’ принять мВрыкъ обез- 
печенно русскихъ каравановъ’оть разбойничныхь  на- 
наден!й. 

11-я ст. Опредвляла порядокъ будущихь еноше- 
в, письменныхь и личныхъ между  договаривающи- 
мися сторонами. 

12-я ст. Касалась обоюднаго ‘обязательства хра- 
нить свято и ненарушимо подписанный трактать. *) 


Отвть ми- На отношене генерала Кауфмана отъ 28-го Поля 
нистрафи- 1867 года министръ финансовъ 16-го. сентября 1867 
нансовь. тода сообщиль. Принимая во. вниман!е, что при обра- 
зовани Туркестанскаго генералъ-губернаторотва долж- 
ны также открыть свои д%®йстыя  назначенныя въ 
„Проектё Положен!я“ областныя и уфздныя. казначей- 
ства, подчиненныя непосредственно Областнымъ  прав- 
лен!ямъ въ Туркестанскомъ крав я, вмВотЗ съ симъ, 
поручиль г.г. управляющимъ, Томекою и Оренбург- 
скою казенными палатами, по соглашению съ мвеотны- 
ми начальствами, со времени открыт!я въ Туркестан- 
ской области новыхъ касоъ, закрыть подвздометвен- 
ныя имъ расходныя отдвленя въ Копалё и Туркес- 
танской области, передавъ вов суммы и-имущество въ 
новыя областныя казначейства, оставивъ за штатомъ 

на общемъ основании чиновниковъ того отдвлен!я, ко- 

торые не. перейдутъ на службу во вновь открываемыя 
учреждешя, а.равно’ оказать содзйстые къуепвшнвй- 

шему образованю новыхъ учрежденй. о сиг. ` 
ОтъЪздъ ге-  Снабженный широкими полномочиями по устрое- 
нерала Ка- нИо’края, къ рзшенйо всякихъ  политическихъ, пограт 
уфмана въ гоничныхЪ и торговыхъ дЪлъ, къ отправлению въ сосЪд- 
родъ Таш- Ня владёния: довзренныхъ лицъ и къ подписано тракта- 
кент.  товЪ, Кауфманъ въ октябрз м$фсяц 1867 г. отправился 
изъ Петербурга къ м®сту своего новаго служения, из: 

бравъ маршруть на Ташкенть не прямо черезь, Орен- 

«ЕЕ ОЕ нано #0 83 

=) Су. Архинь Канц. Ген.-губ-раь о оС ‘Тода. 
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бургъ, а кружнымъ путемъ, черезь  Семипалатинскъ, 
Серг1ополь и В®рный, ‚ 

г Выборъ такого пути былъ сдфланъ съ цфлью бли- 
жайшаго ознакомлешя съ краемъ и тогдашнимъ соста- 
вомъ административных» лицъ. Медленное передвиже- 
не въ экипаж, неизбЪжныя остановки на станщяхъ, 
пребыван!е въ попутныхъ городахъ и значительныхъ 
поселевяхь съ тою-же цзлью, все это давало генералу 
Кауфману возможность непосрелетвеннаго знакомства съ 
вовымъ краемъ и служилымъ въ немъ сословемъ. 


7-го ноября 1887 года генераль Кауфманъ при- Прибыме ге- 
былъ въ городъ Ташкентъ. нерала Ка- 
Во время прибымя Кауфмана, край находился уфманавъ 
ВЪ самомъ хаотическомъ состояни въ административ- Ташкенть. 
номъ отношени: дзятельность старыхъ служащихъ, 
приналлежавшихъ упраздненной Туркестанской обла: 
сти, должна была прекратиться сама собою за упразд- 
нешемъ; дВятельность же вновь прибывшихъь служи- 
лыхъ людей, не знакомыхъ ни со отраною, ни съ бы- 
томъ населяющихъ ее народовъ, должна была еще 
быть въ перспектив, внолнЪ завися ость распоряже- 
ий новаго генералъ-губернатора. *) 
Масса злоупотребленй, общее недов8р!е и злоба 
мВетныхъ жителей на русскую администрацио—вотъ 
было тогдашнее положене дзлъ въ Туркестанскомъ 
краъ. : 
® Не лучше дЪ№ло обстояло и съ политическимъ 
горизонтомъ: посла бухарскаго не оказалось, а, между 
тЪмъ, съ передовой лини были получены ‘тревожныя 
извзстя о наводнении пограничнаго края шайками 
разбойников», организованныхъ пограничными беками. 
На первыхъ порахъ своей дзятельности въ Турке- 
станскомь кра, генералу Кауфману предстояло ‘не: 
медленно выполнить двЪ главыЪйния задачи: граждан- 
ское устройство края и ’установлеше марныхъ отно- 
шенй съ сосЪдними ханствами, изъ которыхъ бухар- 
ское особенно не могло примириться съ послВдними 
успвхами русекаго оружя въ Средней Аз, почему 
не с непр1язненныхь къ русской власти отно- 
ше . 1 


`` Дьло дошио даже до того, что’ шайки бухарцевъ 


ТайнеАУ. 


ОО 4) О бобр латервту ривиеетрловк ПАК 
Я поно? Чин 1505 она, оы и ИВЦ Нот” 


зами смерти. вынуждент быль принять мусульманство 
и обучать войска Эмира. 

Черезъ недълю по прибыи въ Ташкенть гене- 
ралъ Кауфманъ выфхаль въ. Ходженть и на передо- 
вую линю для обозрёя пограничной съ „Бухарой 
полосы. Съ возвращенемъ Кауфмана изъ, этой повзд- 
ки въ Ташкентъ, ТуркестанскЙ военный .округъ и ге- 
нералъ-губернаторетво были фактически открыты. 


Первыя рас- 16-го ноября генералъ. Кауфманъ сообщаль воен- 
поряженя ному министру коши своихъ предписанй военному 
генерала Ка- губернатору Семир®ченской области: 1) объ органяза- 
уфманавь Ши м%етнаго управлен!я у киргизовъ, согласно „Про- 
Семирьчен-ектаПоложеня“, 2) о сбереженши и разведен!и лВсовъ и 3) 
ской обпа- объ устройств и разват!и на правильныхь основаняхь 
ст.  Народнаго образованя въ области. КромЪ того, онъ со- 
общалъ; 

Въ предписаняхъ этихъ сдЪланы отступленя 
отъ „Проекла Положения“: отъ.$ 255, которымъ подать 
съ киргизовь опредЪзлена въ. 2 р. 75 коп. съ кибит- 
ки, съ обязательствомъ нести въ натур нзкоторыя 
изъ земельныхъ повинностей, опредзленныхь $ 3380. 

Послв ближайшаго знакомства съ положешемъ 
киргизовъ и ихъ отношен!ями къ русскимъ и тузем- 
нымъ властямъ, $ 330 мнЪ кажется не удобоисполни- 
мымъ, Киргизы боле веего тяготятся натуральную 
повинностью, не только потому, что она вообще и вез- 
ДВ тягостна. для народа, а здВеь по огромности, раз- 
стоянй и по образу кочевой жизни киргизовъ въ 060- 
бенности, но еще и потому, что подъ предлогомъ на- 
ряда на работу, низше исполнители власти: талмачи 
и служилые казаки дзлали разные поборы съ народа; 
— это довело киргизъ до того, что они, откочевывають 
при одномъ слухЪ о появлении  чиновниха. Положить 
предёлъ этому, прекратить подобные поборы едва-ли 
возможно иначе, какъ рЬшительнымь прекращенемъ 
всякахъ нарядовь и вообще повинности натурою. 
Между т8мъ, пути сообщен!я. во вв$ренномъ мн краз 
весьма въ дурномъ положени и требують еще боль- 
шаго развит!я, а испрошен!е денежныхь средетвъ на 
этотъ предметь, по предварительнымъ проектамъ и 
сывтамъ и даже по общимъ неопредвленнымь сообра- 
жешямъ о предотоящихь работахъ, усложнило бы и, 
главное, замедлило бы двло улучшен я путей. сообще- 
ня, не терпящее отлагательства. Тоже самое и въ та- 
кой же степени относится до другихъ земскихъ иоб- 
щественныхь нуждъ края, какъ то: подводной повин- 
ности, постройки разныхъ помЪщенй для проходя- 


щикъ командъ, для арестантовъ, народныхъ, училищъь 
и пр., и потому я Твердо убфжденъ, что при. настоя- 
щемъ положен!и края, единственнымъ средотвомъ къ 
исполнено везхь этихъ предположенйй, безусловно 
необходимыхъ для правильнаго развит!я и благоустрой- 
ства края, было бы: предоставлен! въ распоряжеще 
администращи части сбора съ киргизъ для удовлетво- 
рен1я всвхъ земокихъ повинностей. Въ этихъ видахъ 
я признаю необходимымъ собирать нынЪ, съ киргизъ 
Семар»ченской области по3 руб. съ кибитки съ тёмЪ, 
чтобы 50 коп, поступали бы въ непосредственное. рас- 
поряжене администращи для. расхолован]я на земск/я 
потребности по моимъ указанямъ и съ моего разрВ- 
шешя. О томъ, какое учусте въ земскихь и обще- 
ственныхъ повиностяхъ должно принять русское, поч- 
ти единственное осздлое населене СемирВченской 0б- 
ласти, должно быть составлено особое соображеше ко- 
торое и будетъ представлено при испрошена утвер- 
жден!я въ законодательномъ порядкВ проекта новаго 
положешя объ упрьзлени Высочайше ввЗреннымъ 
мнЪ краемъ. 

Что касается до Сыръ-Дарьинской области, то со- 
ображеня мои по сему предмету еще не окончены, 


По достаточномъ огнакомлени генерала Кауфма- Первый но- 
на съ прибывшими на службу въ край Чинами И н%- мерь прика- 
которыми представителями сартавскаго  населен1я, за по военно- 
30-го ноября 1867 года послЗдовалъ приказъ по воен- народному 
но-народному управлению въ Семирёченской и Сыръ- управлению 
Дарьинской областяхъ за № Го распредфлен!и по дол- нраемъ. 
жностямь нфкоторыхъ чиновъ изъ числа навначен- 
ныхъ въ распоряжеве генералъ-губернатора. 


На основи приказа военнаго губернатора Сырт- Отнрыте 
Дарьинской области, генерала Головачева, 4-го декаб- областного 


т 
о 


оенно- 


чтобы 


‚М ще. губа. в 


12839 
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вторые какъ къ командующему войсками области, въ 
оной расположенными. 


Бухарск!й посолъ прибылъ, наконецъ, въ декаб- 


Бухарскаор% м®сяцв съ письмомъ Эмира, въ которомъ между 


посла, 


прочемъ было писано: „посланныя съ повфреннымъ 
мирахуромъ Мусабекомъ услов!я получены; предложе- 
н{я, ему высказанныя, доставлены, ВСВ эти предложе- 
ня соотвзтствуютъ дружбВ. Мосылаю вышенааваннаго 
Муса-бека съ надеждою, что онъ доставить отвзть; 
посылаю также и условя“. 

Услов однако же доставлено не было. Припи- 
сывая это обстоятельство какому нибудь недоразум$- 
нию, генералъ Кауфманъ написалъь Эмиру новое пись- 
мо оть 19-го декабря и просилъ ратификовать мирныя 
услов!я, а поручика Служенко и 3-хъ солдатъ выдать 
немедленно. 

Съ перваго слова переговоровъ съ посломъ, гене- 
ралъ Кауфманъ увидвлъ однако, очто Эмиръ далеко 
не такъ чистосердечно желаеть мира, какъ того требо- 
вали бы «его собственные интересы; очевидно было, 
что бухарцн нарочно затягиваютъ дЪло, какъ бы съ 
намврешемъ выиграть время для болёе успвшной 
борьбы съ нами. Посолъ не высказалъ никакихъ же- 
лан, не возражалъ ни на как!я требованя и согла- 
шался со веВмъ, что ему не говорили, но во всвхъ 
его словахъ сквозило то пассивное противодВйств!е, о 
которое могли разбиться самыя лучиия намврен!я, 

Посолъ Муса-бекъ остался жать въ ТашкентЪ. 


О проведен!и ВокорЪ по прибыти въ край, генераломъ Кауфма- 
телеграфной НОМЪ была составлена собственноручная записка сл%- 
лин! черезь дующаго содержан!я: 


Западную 


Дабы положить начало концу, либо устройству 


Сибирьдо Почть въ Туркестанскомъь генералъ-губернаторств®, 
Ташкента. Необходимо отнестись нын%-же въ министеротво почть 


и просить ув$домить меня: на какихъ основаняхъ по- 
лагало бы оно устроить правильное сообщене между 
важныйшими пунктами этого края и въ особенности 
по двумъ путямъ, связывающимьъ его съ внутренними 
городами Импер!и—одному на Омокъ, другому на 
Оренбургъ. Затёмъ просить объ изложен!и заключешя 
своего о положен!и, проектированномъ для устройства 
управлен1я въ краЪ и данномь мнз вь руководство 
для примЗнен!и въ мзрЪ возможности. Е 
Присовокупить, что я быль бы очень благода- 
‘ренъ за всякое указае и за подробное изложене 
видовъ и предположешй Министерства до сего края 
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относящихся, какъ относительно устройства’  почтъ, 
пересылки корреспонденщи простой и денежной, такъ 
и относительно  проведев!я  телеграфныхь лин!Й; къ 
какимъ пунктамъ; ближайшимь кь ввфренному мн8 
краю или въ самомъ краз, можно ранзе’ другихь 
ожидать ‘проведене проволоки и къ какимъ приблизи- 
тельно срокамъ: 

Выразить при этомтъ; что если бы Министерство 
признало возможнымь вести проволку отъ Омска до 
ВъЪрнаго въ ближайшемъ будущемъ, то я постарался 
бы изыскать средства въ самомъ кра соединить про- 
волкою г. Взрный съ городомъ Ташкентомъ. 

На слвланное по сему предмету представленше 
Министръ почть и телеграфовъ сообщиль письмомъ, 
что первоначальное направлене телеграфной лини 
измВнено по слвдующему направленйо: отъ Барнаула 
чрезъ Змевъ; Семипалатинскъ, Сергополь, ’Копалъ и 
укрзплен!я: Взрное, Токмакъ; Мерке; Аулеала, и 
Чимкенть — всего на протяжеши 2178 верстъ, на что 
потребуется 400,000 руб: 

Вслздь за этимъ генералъ 'Кауфманъ въ пред- 
ставлени Военному Министру писалъ, что озабочива- 
ясь также устройствомъ правильнаго сообщен!я Тур- 
кестанскаго края ст Сибирью и Оренбургекимъ гене- 
ралъ-губернаторотвомъ, онъ просилъ министерство 
почтъ и телеграфовъ, согласно существующему уже 
проекту генералъ-адъютанта Крыжановскаго и Выео- 
чайшаго разрЪшен!я, вести телеграфную линйо на 
Орекъ. укрзпл. Уральское, форты № 1 и 2. Чимкенть 
и Ташкенть, но что къ устройству ‘отъ’ Орска далве 
по означенному направлено телеграфной лини еще 
не приступлено. К. П. Кауфманъ предетавлялъ слзду- 
юция неудобства къ проведеню телеграфа отъ Орска 
до Ташкента; лишя эта на протяжении почти 2000 
верстъ большею частйо пройдетъ постранз ненаселен- 
ной и пустынной. Для устройства лин необходимо 
будеть возить столбы изъ Башкири или сверной 
части степи Оренбургекихь киргизъ и потому они 
обойдутся весьма дорого, а наблюденше за исправ- 
ностью ливни установить будетъ крайне трудно. Въ 
виду этого фонъ-Кауфманъ въ 1869 году просилъ Во- 
‘еннаго и другихъ министровъ объ измънени прежняго 
направлев!я телеграфа, а именно изъ Барнаула на 
Змвиногорекъ, Семипалатинскъ, Сергополь, станицу. 
Урджарскую, отсюда въ пространство между озерами’ 
Уялы и Ала-Кулемъ по долинз р. Тентекъ къ станиц. 
Лепсинской, далЗе къ выселкамъ Сарканскому и Ара- 
санскому, на Копалъ, станицы: Надеждинскую, Софий- 
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скую; Врное и Ташкенть, Выгода этого направленя 
обусловливается не только: ‘заготовкою матер1ала, для 
постройки телеграфа, но’ и политическими соображе- 
ями. Такъ, басейнъ озера Ала-Куля ‹пробрьль въ 
течеше трехъ послвднихь лфть особенное значен!. въ 
политическомъ отношения; Рядъ кровопролитных пе“ 
реворотовъ въ Западномъ Китаз, угрожая, безпоряд- 
ками среди модчиненныхь намъ кочевниковъ, застав- 
ляеть зорко. ‘сл®дить за ‘пограничными длами въ 
легко доступномъ со.стороны Китая проетранств 
межлу Тарбагатаемъ и Алатау. Чтобы парализовать 
среди ауловъ  нашихъ кочевниковъ мусульманскую 
пропаганду, во имя которой и произошло вовсташе 
дунганъ въ Китаз,—выставленъ отрядъ на рзкЪ Бах- 
тВ. одной иаъ рфкъ Алакульскаго басейна, Не смотря, 
однако. На ‘его. присутстйе вблизи границы, шайки 
китайскихь инсургентовь и  войскъ. нФсколько разъ 
оскорбляли вашу границу и два раза ‘уже предавали 
огню и мечу аулы русскихъ пограничныхь киргизовъ, 

Главная причина этого заключалась въ, невозмож- 
ности, быстрыхв сношен!й отряда съ властями, снаб- 
женными полномочемъ по ведению пограничных дВлъ 

и вЪ отброшенности бахтинскаго ‘отряда’  отъ резер- 
вовъ. При невозможности въ настоящее. время. усилить 
этотъ, отрядъ или дать его начальнику  инструкшю 
для дъйетвй на’ всяк! случай—телеграфная линйя, 
соединяющая Урлжаръ; лежаний недалеко оть Бах- 
товъ, съ ВЗряымъ и Ташкентомъ, не только облег- 
чить ‘управлеше пограничными дЪлами, но и усилить, 
такъ сказать, наши военныя ‘средетва въ проетранств® 
между Тарбагатаемъ и Алатау. 

-  Съ  начеломъ возоташя  дунганъ_ аначительная 
торговля Семипалатинска, Копала и ВВрнаго. совер- 
шенно: упала волфдогв!е того, что сообщене Росси: съ 
населенными провинцями западнаго Китая. было отр»- 
зано упорно: борьбою возмутившихея` мусульман съ 
посл дователями › конфущанизма и буддизма. Теперь 
положен!е дълъ въ западном Китаз стало устанавли- 
ваться. Древняя Джунгармя съ Алтышаромъ. подпали 
всецфло ‚мусульманской власти, а Улясутайское, гене- 
ралъ-губернаторство и земли; лежацияскъ еЪверу оть 
Алатаевскихь горъ, манджурцы успзли’ удержать 8. 
собою. Едва-ли: китайское правительство возстановить 
скоро. свою власть въ странахъ, подчинени въ на- 
отоящее, время. мусульманамь; вв ов Посла Жаль 
можно думаль, не успвють: распространить евоювлаеть. 
ах гучака или въ долин. чернаго_ 

. Такамъ образомъ, близъ нашихъ границь. 
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городъ Чугучакъ будетъ послёднимъ пунктомъ, удер- 
жаннымъ китайцами въ ‘своей власти 'и’ предзломъ 
распространевя  дунгань и’ другихъ ‘мусульманъ. 
По полученным въ поблЪднее” время ‘свздВн!ямь, 
манджурск!я власти собираютъь ‹ своихъ ‘разсвявшихся 
приверженцев, чтобы заселить ‘ими’ Чугучакъ, опу- 
отошенный и раззоренный въ 1866 ‘году. 

Такъ какъ въ ‘рукахъ инсургентовъ остались об 
тяньшанекя ‘лив1и, составляющия кратчайшя и устро- 
енныя пути сообщен!я Китая съ 'Туркестаномъ и юж- 
ною ‘частью западно-сибирскаго генералъ-губернатор- 
ства, то манджуроя власти уже три года какъ от- 
крыли кружный путь къ Чугучаку черезъ Монгол!ю, 
Улясутай и Кобдо.—Можно полагать, что китайцы 
воспользуются этимъ путемъ при первой возможности; 
чтобы открыть вновь прерванную ‘торговлю съ Семи- 
палатинскомъ, Копаломъ, ВЗрнымъ и Ореднею Азею. 
Подобное предположен!е получаетъь тВмъ большее вЪ- 

оят{е, что пути отъ чайныхь олантащй въ Хань-коо 
ва Чугучакъ, Семипалатинскъ и Нижнй-Новгородъ 
или на Чугучакъ, Копалъ и Ташкентъ гораздо ближе 
путей изъ Хань-Коо же на Кяхту и Нижнй или Се- 
мипалатинскъ и Ташкенть. Къ тому времени значене 
телеграфной лини, соединяющей окрестности Чугу- 
чака съ одной стороны съ южною Сибирью; а съ дру- 
гой съ Средней Аз!ей получить чрезвычайно большое 
торговое значен!е. 

Важность для Росе!я современныхъ переворотовъ 
въ Западномъ Кита обусловливаетъ, слФдовательно, 
не только необходимость 'проведенйя телеграфной ли- 
ни по СемирВченскому краю, но и направлен! ея на 
Урлжаръ—ближайний нашъ соевды!й пункть у Чугу- 
чака и сВверныхъ предвловъ новиобразовавшихся му- 
сульманскихъ владвн!й. у 

Другое измвнене въ первоначальномь проект 
‘телеграфной лиши по сравнению съ настоящимь ва- 
ключается въ томъ, что прежде предполагалось про- 
вести проволоку изъ Копала въ Вфрный на Ил!екое 
‘укр8плене, теперь же я полагаю `болве удобнымъ 
направить ев изъ `Копала на Карачекинск  пикетъ, 
т д ‘же на станицы: Надеждинскую; боф!йскую и 

ное, _ ео ОТ а 
га "Пра ‘послзднемъ направлен! лин!я хотя и удли- 
‘няется ‘на 4 версты, ноона пройдеть черезъ дв весь- 
ма многолюдныя и богатыя станицы, тогда какъ при 
едыдущемь проектВ между Копаломъ и В®рнымъ 
нь ни оцного сколько-нибудь значительнаго населешя. 
И такъ, телеграфная лян!я по новому проекту длинн%е 


Ссуда на 
постройку 

домовъ въ 

городЪ Таш- 
кентЪ, 


прежде проектированной на 90 верстъ. Тёмъ не менЪе 
на основан‘ вышесказанныхь  соображенй, фонъ-Ка- 
уфманъ полагалъ совершенно необходимымъ направить 
телеграфную проволоку на Урждаръ и дал е оть пи- 
кета Карачекинскаго, на. ВЪрное черезъ Надеждинскую 
и ‘СофАйскую станицы. 

Желая облегчить, по. возможности, ‚ расходы, кото- 
рые должны упасть. на государственное” казначейство 
по проведению Барнаулъ-Ташкентекаго телеграфа фонъ- 
Кауфманомъ было’ принято’ 1600 столбовъ, пожертво- 
ванныхь жителями  Семирченской. области и, кромв 
того, онъ предложил министерству покрыть этоть 
расходъ контрибущонной съ Эмира суммой, и только 
пост этого послВдовало Высочайше утвержденное 2-го 
мая 1870 года мнзн!е  Государственнаго  Оовзта. на 
устройство телеграфа съ отпуекомъ 500,000 рублей въ 
течен!е 2-хъ лёть, по 250,000 р. въ годъ, т.е. въ 
1870 и 1871 г.г.*) 


Отсутстве `домовъ и пом щев!й въ маленькомъ 
руескомъ город предетавляло большое. неудобство для 
жизни, особенно въ дождливое и холодное время года 
для вновь прибывшаго въ городъ-Ташкенть многочи- 
сленнаго служилаго и’ торговаго. люда’ заставило выс- 
-шую власть позаботиться ‘объ устройствь помфщенй. 
Правитель: канцеляр!я, генералъ Гейнсъ_ подальъ Глав- 
ному начальнику края мысль объ обравован!и изъ 
суммъ ‘мфетныхь. еборовъ —стотысячнаго фонда для 
выдачи сеудъ’ на постройку домовъ. Озэбоченный уст- 
ройетвомъ помьщен!й служащих, генераль Кауфманъ 
отнесся къ этому сочувственно и, поутвержден. сое- 
тавленныхъ: тен. Гейнсомъ услов!й  заимообразнаго по- 
лученя денегь на ‘домообзаведене, ‘разрзшилъ своей 
канцелярии предложить всВмъ начальникамъ отдль- 
ныхъ частей и‘учрежденй и вообще лицамъ, получав- 
шимъ. содержан!я ‘не мензе. 1500 рублей въ годъ, воё- 
пользоваться изъ ‘вышеозначеннаго. ‘фонда. ссудами въ 
разм р№ годового оклада ‹содержан!я. оъ. правомъ де- 
сятилЪтняго ‘погашен я иосъ условемъ. ваноса, въ. те- 
чен!е. ‘этогоопер!ода: 2°/, со всей ‘полученной. ссуды. 
Этихъ ссудъ, которыми воспользовались мног!е, с 
роздано въ :868 и 1869 г.г. до 100,000 рублей. Въ 
результатв” этой благодЪтельной мзры появилось въ 
городв въ. этоть перюдъ времени много хорошихъ дог 
мовъсилквартиръ. иианаьваталед мовыевритииНиие ды: 
чеыиЧан в зисципоН  уужзы атизсие амонтиекыйааи 
а 
ЗАини®) Ом. Архивв Канцо Ген-губзриа дфылю АНТ гелал 


Согласно программы, начертанной въ „Положен!еОрганизащя 


объ управлени въ Семирченской и Сыръ-Дарьянской 


военно-на- 


областяхъ“, въ декабрВ мЪсяцЪ приступлено было къ роднаго уп- 


организаци Туркестанскаго управленя, т. е, къ 0б- 
разованшо городовъ и вь нихъ горопскихъ и област- 
ныхъ управлен!й, узадовъ и уЪзздныхъ управлен!й, 
волостей и ауловъ въ уфадахь съ кочевымъ населе- 
щемъ, къ выбору аксакаловъ и казевъ осЪдлымъ насе- 
лешемъ, волостныхъ управителей, аульныхь старшинъ 
и б1евъ кочевымъ населенемъ. 

Губернаторамь Семир®ченской и Сыръ-Дарьин- 
ской областей предложено было заметить установлен- 
ныя „Проектомъ Положеня“ должности соотвЗтетвен- 
ными лицами, только что прибывшими въ Туркестанъ 
на службу. 


Установивъ границы открывавшихся узздовъ, 
генерале-губернаторъ 20 декабря предписалъ сформя- 
розать коммисои подъ предсздательствомъ узздныхъ 
начальниковъ въ Казалинскомъ, Перовскомъ и Аул- 
атинскомъ узадахъ для организащи управлен!я го- 
родекимъ и стеннымь инородческимь населенемъ, 
приказавъ имъ приступить къ этой работВ немедленно 
и окончить къ весн№ сл$дующаго года. 

Для планом рной работы коммисс!й была состав- 
лена инструкщя объ образоваи волостей съ указа- 
шемъ родовъ, вошедшихъ вЪ ихъ составъ, наименова- 
ви аулсвъ, опредзлени границь каждой волости и 
лвтнихь ихь кочевокъ, назначени волостныхъ упра- 
вителей, бевъ, аульныхъ старшинъ по волостямъ и 
зуламъ и о ооставлени вздомости о количествв Госу- 
дарственной подати, слёдующей съ каждой волости. 

Въ слздующемъ году были открыты организащюон- 
ныя коммиссия въ у’ъЪздахъ: Чимкентекомъ, Курамин- 
скомъ, Ходжентскомъ и Джизакскомъ; работы ихъ 
должны были вестись согласно той-же инструкщи; ко- 
торая была преподана предылущимь уЪфзднымъ орга- 
низашоннымь коммисаямъ. 1 

При чемъ необходимо. отм$тить, что, вопреки 
„Проекта Положен!я“, Туркестанок!й и Чимкентекй 
УЪзды по своей малочисленности были слиты въ одинъ 
5 кй Уузздъ. | 1480 ан Этаен Рек 

2 Въ отступлене же отъ о „Проекта, _ Положешя“, 
генераль Кауфмань учредилъь въ Кураманскомъ и 
Ходжентскомъ у№здахъ хозяйственныя управтен!я не 
въ каждомъ аксакальствв, а соединилъ для того по 
сколько волостей. Джизакская организащонная ком- 
мисе]я вскор должна была пр!остановить свои работы 


равленя, 


Уъздныя 

организац:- 

онныя ко- 
миссти. 


по случаю: войны съ Бухарою и возобновила ихЪ толь- 
Ко въ 1870 году. 


Организац!- Новая организащя ‘управленя осздлымь населе- 
онная ко-Шемь была начата съ города Ташкента, какъ главнаго 
миестя г. Центральнаго ‘пункта края, то или другое отношенте 
Ташкента, `котораго ‘къ реформВ могло, по предположению гене- 
'ралз-губернатора, повлять на мусульманское населе- 
1е остальныхь городовь Сыръ-Дарьинокой области. 
Для этой цфии была образована особая, какъ бы об- 
развцовая, коммисс]я во глав съ правителемь канце- 
ляри генералъ-губернатора. 
х Въ работахъ этой коммиссйия участвовали нзкото- 
рые увздные начальники, долженствовавие впослд- 
стыи руководить организащонными работами въ сво- 
ихъ УВздахь; въ составъ коммисои были приглашены 
и мъотные жители въ числВ 60 челов кЪ. 

При веденти работь организащи соблюдена была 
возможная осторожность и постёпенность. Благодаря 
принятымъ генераломь Кауфманомь мзрамъ, & глав- 
вымъ образомъ тому, что онъ самьъ внимательно слз- 
дилъ за ходомъ организащи, народъ не высказалъ 
активнаго противодвйств!я административньмь мВро- 
пряпямъ, хотя пассивное, обусловливаемое непонама- 
немъ руководившей власть цзли и проявлялось 060- 
бенно въ городВ Ташкент*).: 


1368-й от. 


Комисс!я по Для окончательной разработки „Положеня“ объ 

пересмотруадминистративномъ устройствв Туркестанскаго края, 

«Проекта по-18-го января генераль Кауфмань назназилъ особую 

ложеня коммасою подъ предездательствомъ правителя канце- 

1867 года». ляри, поручивь ей выяснить общее направлене и 

распредфлеше работь между членами этой коммисом, 

которые должны были раздвлиться на нЪсколько от- 

двльныхь коммисейй или отдВловъ; эти отдВлы и дол- 

жны окончательно разработать всЪ части управленя 
Туркестанскимъ краемъ**). } р: 


(*) Ом. «Собраше питературныхв прудокь А. К. Гейнса»: — 
< @иб) изделие 1898 годе толь, о ' 
3) Су. резолюмию Куфмани въ архны ами: Ген-уб-р 
Чи ягыо 2нж УЧоз3я уН. 
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и открыт!емъ работъ по организаши, 22-го 
января тенвраль Кауфманъ собраль прёдотавителей 
Ташкентекаго сартовекаго населешя и въ присутствии 
военнарго губернатора, ‘начальника окружного штаба, 
УвВздныхь начальниковъ Сыръ-Дарьинской области и 
членовъ' органивац!онной коммисе!и произнасъ ‘сл лую- 
щую програмную р%чь будущей своей дзятельности: 
„Въ тб время, когда Таткентъ и друге узздные 
торода принадлежали еще ханамъ, жизнь и имущество 
каждаго жителя находились въ руках леспотичныхь 
бековъ, назначавшихся изъ числа самыхъ близкихъ 
людей къ хану, слВловательно, такихъ, которые по су- 
ществовавшимъ въ Средней Азии порядкамъ могли 
безнаказанно попирать воз Божеске и челов ческе 
законы. Такимъ образомъ, при возвращен{и каравановъ 
изъ Ирбита, Нижняго, Петропавловска и Троицка, у 
купцовъ отбиралось все цённое и хорошёе въ пользу 
бека или хана. Ради корысти кокандек!я и бухарск!я 
власти нарушали иногда мусульманоке законы и на- 
пагали противозаконныя падати. Богатые люди подвер- 
гались, по капризу высшихъ властей, опасности быть 
повзшанными или зарззанными потому только, что 
они были богаты. Всякй чёловзкъ безъ исключешя 
могъ быть подвергнутъ тБлесному наказанию. Кара- 
ваны грабились киргизами, и чтобы охранять свой то- 
вары, Ташкентцы были принуждены содержать войско 
въ укрёпленяхъ, выстроенных на торговыхъ путяхт, 
а вы знаете, что это дорого стоитъ. Къ цовершеню 
всего, кровавые перевороты въ Кокандв и Бухар® от- 
зывались въ сартовскихъ городахъ неистовствомъ кип- 
чаковъ или другой парт!и, успзвшей захватить власть 
надъ ханствами въ свои руки. Въ такомь положени 
было двло, когда ва чтобы положить конецъ на- 
адамъ кокандскихь аякетчевь на волости нь 
киргизовъ, чтобы’ обезцечить ихъ оть грабежей ко- 
кандекихь подданныхь и, наконець. чтобы обузда 
претенаи сосвдвихъ правительствъ, принуждены были 
завоевать правый и лЪвый берега Сыра до’ города 
Ходжента. Генералы кр и Романовск!й, испод- 
няя волю нашего Великаго Государя, заботиляеь ‘объ 
устройствв новой области, но, принужденные Ве 
нять страну оть’ нападеня ‘хора и кокандце у 
они имвли мало времени для того, чтобы окончить эт 
устройство. Крона того, по своему к" поло- 
женйю, они не 'иМвли достаточныхъ въ, ч 18 
`лать все, чего они али для блага народа безъ р 


`рышешя выошаго мачальбтва. Одчнно, 5Ъ тЬБь ‘порт, 
аи Ву ОНУ, оно Ч ВВ, 


Програм- 
мная рЪчь 
генерала 
Кауфмана. 
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ные законы защитили сартовъ. Жизнь и имущество 
жителей завоеванныхъ мёсть были обезпечены, Сар- 
товске города и деревни, которые прежде трепетали 
передь всякимъ внзшнимъ врагомъ, защищаются те- 
перь непобздимою русскою‘ армею, слдовательно не 
боятся никого. Грабежи каравановъ въ нашихъ пре- 
двлахъ прекратились совершенно. Во лица, добро- 
совЪстно содЪйствовавиия русской власти, осыпаны 
наградами. Администрашя области знала поименно 
всвхъ ташкентцевъ, бывшихъ прежде ея врагами, 
точно также, какъ и теперь она можеть. назвать каж- 
даго, который не въ такой степени в®ренъ Государю, 
какъ того требуетъь принесенная ему присяга, однако 
она не пресллуеть ни тЪхъ, ни другихъ. Она ждала 
и ждеть, чтобы этихъ людей исправило время. НадЪ- 
юсь, они поймуть свой долгь и свою пользу, До сихъ 
поръ русская администрашя не веегла дйствовала, 
безошибочно, потому что у губернаторовъ не было, еще 
лицЪъ, достаточно подготовленных для управлен!1я 
здъшнимъ народомтъ, и еще потому, что наша власть 
ив могла быть хорошо знакома съ жизн!о. сартовъ, 
ни съ тёми изъ послднихъ, которыхъ. нужно. было 
допустить къ участно въ управлеви городомъ и обла- 
стью. Чтобы узнать жизнь сартовъ и киргизовъ, въ 
прошломъ году была командирована особая коммисс!я, 
которая сдзлала въ ПетербургВ свой докладъ, На ос- 
новани свЪдЬнИй. ею доставленныхъ, написаны новые 
законы для той области, которую велЪно назвать. Сыръ- 
Дарьинекою. Между тЪмъ, Его Импералорскому Вели- 
честву благоугодно было, по многимъ соображенямъ, 
основать Туркестанское генералъ-губерналорство изъ 
земель, простирающихся оть Тарабагатайскихь горъ 
и Аягуза, что у Чугучака, до Аральскаго моря. Въ 
составъ генералъ-губернаторства входять дв области: 
Сыръ-Дарьинская и Семирвченская, Волею Государя 
Императора генералъ-губернаторомъ. этихъ земель на- 
значенъ я. Чтобы охравить спокойств! ввзренныхъ 
мнВ странъ, Гобударю было угодно дать мнв право 


е ЖИВ; 
въ, Гос 


ая 2Е 


крит 


зе 


дить здЪсь, на мЪотВ, какъ именно примВнать къ дъ- 
лу ть законы, которые были написаны въ Петербург® 
для всвхъ жителей Туркестанскаго генералъ-губерна- 
торства. Эти законы составлены такъ, что могуть дать 
вамъ счастье, если вы только. его пожелаете. Такимъ 
образомъ, правительство полагаеть возможнымъ пре- 
доставить ташкентцамъ, какъ и всёмъ другимь сар- 
тамъ, право выбирать правильнымь образомь арыкъ- 
аксакаловъ, аксакаловь и качевъ съ подчиненными 
имъ липами. Число аксакаловъ и казевъ въ каждой 
мЪетности будетъ опредзлено мною. Выборы предпо- 
ложено производить на три года, съ правомъ, по исте- 
чени ихъ, избирать новыхъ лицъ или оставлять твхъ 
же на прежнихъ м8Встахъ. Ташкентцы и жители дру- 
гихь городовъ, за исключешемъ только н®которыхъ 
преступлен!й, будуть судиться выбранными каз!ямя по 
шар!ату и обычаю такимь образомъ, что въ приговоры 
казевъ не будуть имфть право вмёшиваться русск1е 
ЧИНОВНИКИ. 

Еели бы, однако, 06% тяжупияся стороны хотвли 
судиться у русскаго судьи, то это имь разрёшается; 
русскимь же судьямъ приказано ‘разбираль дЪла по 
совЪети, Жаловане арыкъ-аксакаламъ и аксакаламъ 
съ ихь помощниками будетъ назначаться самимъ. на- 
родомъ. Каз! будуть получать по. обычаю отъ тяжущихея 
сторонъ „казилыкъ“. Общества. могуть, впрочемъ, наз- 
начать имъ содержан!е; тогда кази не будуть. уже 
имвть. право брать „казилыкъ“. 

‚ Сборъ податей предположено возложить на. хозай- 
ственныя управленя, которыя учредятся. для воБхъ 
сартовскихь поселен!й изъ гражданъ, выбранныхь ва- 
‘родомъ. При ханахъ жители здьшнахъ городовъ и 
деревень. платили: хераджь, танапъ, зякетъ, саваинъ 
и саулукъ-зякеть, кошъ, ханскую подать, копсень чи- 
новникамъ и сборы: въсовой, базарный, сол И. и. под- 
Зо ьль полдержан!е ‚дорогъ, на. подд. не - вала. 

мъ города, арыковъ, улицъ.и т. .д.. Производить 
Е ‚ на поддержаше, арыковъ въ городахъ.и на паш- 
‘нахъ, на почвнву Е оудеть ‚предостав- 


ннымт управлешямъ въ размЬрь, кото- 


лен 
знають нужнымъ, ам деть од- 
улюдаться, чтобы. лица, и: 
Е о обязанность Вы 
лакже об Нат 
рыковъ и проча 
Пао рб 


ен 
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номъ‚булеть собираться въ каждомъ город череаъхозяй- 
ственныя управленя на устройство правильныхъ поч- 
товыхъ сообщешй и на ‘улучшешя’  дорогь. ^Затвмъ, 
вмрото веВхь податей, ‘которыя прежде платились 
ханскимъ правительствам», предложено установать въ 
пользу“казны всего’ три’ ‘подати:  хераджъ, танвть и 
зякеть; ТАКЪ что‘60временемъ; когда ховяйственныя 
управления откроютъ’’ свой засфдан!я, кромв о этихъ 
трехъ податей, жаловашя туземнымъ  аластямъ и сбо- 
ра на устройство почть и упучшен!е дорогъ, ташкент- 
цы. какъ и жители прочихъ городовъ, освобождаются 
оть' вевхь другихъ’ ‘податей и оборовъ. Закеть 
будеть взиматься въ  размёрь 1/;` части’ `©Ъ 
зорговаго ° капитала, на который купець  будеть 
торговать въ течения года. Воли зякетъ станетъ воби- 
раться два раза въ тодъ, то каждый разъ будеть пла- 
титься 1/., часть капитала. Еели бы купецъ захотвль 
торговаль на сумму выше той; за какую уплаченъ зя- 
кетъ, то онъ обязуется внести дополнительный зякетъ. 
Сборъ хералжа, танапа и зякета будеть производить- 
ся общественными управлешями; повзрять же, какъ 
вЪрно собраны эти подати, будуть русоше чиновники. 

Такимъ образомъ правительство предполагаеть 
передать въ руки парода большую часть управлен!я. 
Но, если новые законы съ такою заботливостью жела- 
ютъ сдвлать народъ счастливымъ, то мнь нужно еще 
узнать, достаточно ли умны сарты, чтобы благоразум- 
но воспользоваться милостями великаго Государя. 
Прелупреждаю васъ. что даже такое сильное прави- 
тельство, какъ русское, затруднится сдфлать народъ 
очастливымъ. если послёднй не пойметъ своей полБ- 
зы. Для того, чтобы узнать, можно ли управлять сар- 
тами съ помощью новыхъ законовт, я приказываю ком- 
мисоямъ приступить къ ‘устройству народнаго’ ‘управ- 
лешя въ городахъ области, въ томъ числВ и вь Таш- 
кентв. Прежде всего необходимо, чтобы жители помо- 
Гали этимъ коммисс1ямт, вВрили ихъ добрымь намв 
рентямъ, старались исполнять всё ихъ распоряженя 
охотно и оть души, потому что онз будуть Поболать 
на пользу народа. Нужно также, Об В лы и ка- 
зи были выбраны народомъ изъ числа самыхъ луч- 
‘шихьъ людей. Особенно важенъ выборъ въ Члены хо- 
зяйственныхь управлений, которыя т ть ое 
подати. Выберутъ жители свойхь чиновниковъ изъ 
‘хорошихъ людей—буцеть имъ жить Хх а 
‘дурныхъ—опять начнутся обиды, при ешя ‘и неза- 
‘конные сборы въ течене п и овеназы 
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Сыръ-Дарьинской ‚области принадлежить. ея губерна 
тору, генералу. Головачеву, но такъ какъ, кромв того, 
онъ должень управлять Сыръ-Дарьинекою областью, 
командовать въ ней войсками и исполнять другЁя по- 
ручен!я, которыя я возложаль на генерала Головачева, 
то, чтобы облегчить. его, я поручиль устройство  с0б- 
ственно города правителю моей канцелярия, генералу 
Гейнсу. 

Васъ вовхъ, собравшихся сюда сартовъ, я назна- 
чаю въ составъ. комисей. которыя будуть состоять 
подъ ‘его предсздатлельствомъ. 

Дьлаю васъ участниками работъ, которыя будуть 
благодвтельными для народа, оказывая вамъ большое 
дов р!е, я надвюсь, что вы постараетесь оправдать это. 
доввр!е. Генералу Гейнсу я предоставилъ право ре- 
комендовать мнЪ тЬхь изъ васъ, которые будуть осо- 
бенно полезны чри работахъ, комисеи, съ твмъЪ. чтобы 
подобныя лица были мною отличены и награждены. 
Съ другой стороны онъ будеть имЪть право просить 
о высылкВ изъ Ташкента каждаго челов ка, который 
станетъ затруднять работы по. устройству управлен!я 
городомъ. Я собралъ васъ, лучшихь людей Ташкента, 
чтобы вы выслушали, поняли меня и разсказали жи- 
телямъ все, что я говорилт, а также, объяснили имъ, 
сколь полезно. для нахъ содфйствовать правительству, 
которов желаетъ сдЪлать много добра имъ. 

Передайте также вашим согражданамъ, что если 
бламя намврешя правительства будуть ветрчены со 
стороны жителей Ташкента равнолупемъ. вол дств!е 
котораго оно не›будеть въ, состоя и ‚исполнить всЪхъЪ 
своихъ намвренй, или если сарты, вмЪото того; чтобы 
помогать, стануть, паче чаяня, мЪшатьо выпольеню 
цвлей правительства или обманываль его, .то..это. 'уб8- 
дитъ меня, что вамь слишкомъ. еще рано давать зако- 
ны, подобные тфмъ, которые. хотять вамь дать. Перез 
дайте, что тогда правительство. будель ипринуждено, 
вольдотв!е. вашего. неблагоразум!я, вмВ шаться во внут+ 
ренн{е порядки вашей жизни. Тогда само правитель- 
ство назначить вамь аксакаловъ, о казевь и чиновни- 
ков, которые будуть брать съ васъ подали уже п 
ближайшему усмотрнИо администращя, оо 
-‚ (Тогда, правительство будетъ. поставлено. въ. не 
ходимость дЪйствовать такт, чтобы его, прив: 
исполнялись ради страха, если вы, не захотите ихъ 
исполнять ради ‚вознан!я соботвенной пользы, 0. 

Помните мое слово. Оно твердо потому, что оно 
сказано вашимъ выешимъ начальникамъ представи- 
телямъ здфсь въ странВ русекаго правительства, кото- 


= 90 


рое, какъ вамъ извфстно, достаточно сильно, чтобы 
выполнить, не смотря ни ‘на чта, свою власть. 

Предупреждаю еще ‘разъ: въ вашихъ о рукахъ 
ваша судьба. Поймите вы ‘свою пользу, ‘захотите для 
себя добра, станете содзйствовать правительству и вы 
будете счастливы; захотите другого, пойдете на пере- 
коръ правительственнымь ‘властямъ` видамъ, и’ тогда 
власть начнеть дЪйствовать строго и сильно. Желая 
вамъ добра, совзтую выбрать’ любовь и слЪпую, без- 
граничную преданность Великому Государю вашему, 
который не устаетъ заботиться о васъ, и любовь эта 
укажетъ вамъ, какъ надо вести себя, чтобы быть до- 
стойными такой же любви со стороны нашего’ добраго 
„Благо Царя“. *) 


Работы Засвдан!я коммисем начались 24-го января' чте- 

организац!- мемъ заключительныхь словъ программной р3чи те- 

онной но- нералъ-губернатора. 

мисс! г. Составлена была перепись тЪхъ изъ мЬотныхъ 

Ташкента. городекихъ жителей, числомъ 10 съ каждаго квартала, 
которые назначены были въ коммисс!о; списокъ этотъ 
положено было передать начальнику города Ташкента, 
поручивъ ему удостовзриться, лостаточно-ли назначен- 
ныя лица умны и подготовлены для предетоящихъ 
занят; проввренный-же списокъ предоставить въ ком- 
мисс. 

Для ближайшаго ознакомлен!я лицъ изъ сартовъ, 
Участвующихь въ коммисси съ „Проектомъ Положе- 
н/я“ объ управлени осфдлаго населеня Сыръ-Дарьин- 
ской области, а также для разъясненйя могущихъ вотр8- 
титься недоразумзн!, положено было’ прочесть ‘въ 
присутствии коммисом Проекть оъ’подробнымъ объяс- 
нешемъ параграфовъ. 

Посл большихъ диспутовъ и ‘усил!, членамъ 
Ташкентской организащонной коммисеи удалось до- 
стигнуть тоге, что улемы (духовенство) постановили 
фатьву (постановлен1е), согласно которой ’новыя’ осно- 
ван!я, предположенныя „Проектомъ Положеня“ были 
признаны согласными съ требован!ями и ‘духомъ му- 
‹ульманской вфры. Хотя’ генералъ-губернаторъ игно- 
рироваль эту одвлку съ ташкентскимъ духовенствомъ, 
тВмъ не мене фатьва, составленная ‘улемами и под- 
тверждающая, съ мусульманской точки зрВв!я, легаль- 
ность нашихъ мёроприятй въ Средней Азш, обезпе- 
зиваль усп$хъ реформы въ Ташкент. о 
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Туземцы, живущие въ другихъ пунктахъ Турке- 
станскаго генералъ-губернаторства, ожидали, какъ 
ташкентцы отнесутся къ реформ, чтобы примкнуть 
къ нимь, а потому фатьва, постановленная въ Таш- 
кент, гарантировала м®стнымъ властямъ, что рефор- 
ма пройдеть во всемъ краз безъ осложнен!. Такимъ 
образомъ, измвнен!я, проектированныя для взиман!я 
податей, въ томъ числ и зякета, могли вступить въ 
свою силу. 


Въ концВ января былъ назначенъ Начальникъ Назначеня 
города, а затВмъ послёдовало назначен ДВУхЪ его и выборы 
помощниковъ (по проекту одинъ) и чиновъ Канцеля- должност- 
ри, и, такимъ образомъ, было положено начало воен- ныхь лиць 
но-народному управленю въ городз Ташкентв. города Таш- 

Къ 18 февраля подкоммисс!и окончили перепись 
населен1я и производство выборовъ пятидесятниковъ, 
Сарты, участвовавиие въ подкоммисс!яхъ, по заявле- 
н1о чиновъ послфднихъ, обнаружили совершенное 
равнолупИе къ порученному дЪлу, апатя доходила 
до недобросоввотности, обманы 0 стороны населеня 
происходили на каждомъ шагу, скрывались отъ пере- 
писи не только отдвльные домовладвльцы, но и цВ- 
лыя улицы, между тВмъ депутаты-сарты этого ни ра- 
зу не обнаружили. Шо этой переписи адманистрашя 
считала въ ТашкентВ 11518 домовъ, въ слБдующемь же 
году вновь было произведено исчислене домовъ, ко- 
торыхъ удалось уже насчитать 14229, т. е. на 2704 
дома больше. 

Выборы аксакаловъ, казевъь и арыкъ-аксакаловъ 
произведены были въ присутстыи организащонной 
коммисе!и. Всего выбрано было: 4 аксакала и 4 кан- 
дидата къ нимъ и 4 арыкъ-аксакала. Избранныя ли- 
ца утверждены въ должностяхь Военнымъ губернато- 
ромъ 27-го февраля. 


кента. 


Во главз полищи стоялъ начальникъ города, ВЪПолицейское 
русской части города полицейское дзло велъ город- Управлене 
нич и одинъ приставъ въ качествЪ помощника. `Го-города Таш- 
'родскую стражу замфняли нижн!е чины отъ войска, —кента. 
но т. ‘какъ войсковыя части давали людей крайне 
неудовлетворителеныхъ, по этому и полицейское дзло 
было въ очень плохомъ положенш; съ этого же года 
полицейская стража организована по вольному найму. 

Въ туземной части города блажайшее завздыва- 
зе полицейской частью было возложено на аксака- 
ел которыхъ были помощники-тавочи; при акса- 
кал кр того были 20 конныхъ джигитовъ, изъ 
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нихъ 4 откомандировывались въ распоряжеше Началь- 
ника города. . ; 


Организащонная комисс]!я города Ташкента з8- 
кончила свои работы 10-го апрЪля 1868 г, 


Хозяйствен- Для образованя хозяйственнаго управлен!я были 

ное общест- приглашены избиратели по одному изъ каждыхъ пати- 

венное управ-десяти домовъ, и выборы членовъ произведены бы- 
ленте въ рус-ли въ присутстви организащонной комисе!и города 
ской части Ташкента. 

г. Ташкента. Всего, членовъ въ управлене выбрано было 20, 
которые, согласно „Проекта Цоложенйя“, избрали. сво- 
имь предсзлателемъь выходца изъ Рос и, татарина 
Шарафей-бая. 

На обязанности хозяйственнаго управлен1я. лежа- 
ло взиман!е съ населен!я государственныхъ ‹ податей, 
земскихъ и общественныхь сборовъ, раскладка тВхъ 
й другихъ и веден!е общественнаго хозяйства тузем- 
наго города. 

Вел®дь за т%мъ генералъ-губернаторъ объявилъ 
городу объ уничтожени возхъ сборовъ и податей, за 
исключенемъ хераджа (сборъ съ земледьльцевъ), та- 
напа (сборъ съ садовъ, бахчей и посъвовЪ клевера и 
хлопка), зякета (пошлины и за право торговли, и обо, 
ровъ на земск!я надобности. 

Члены хозяйственнаго управленя, мспросивъ.то- 
же неофищально отъ улемовъ фатьву, въ которой бы. 
ло сказано, что новопроектированныя подати согласны 
съ духомъ корана, приступили весьма ревностно ко 
взаманю податей, По первымъ же пр!емамъ этого уп- 
равлен!я можно было предположить, что ‚количество 
зякета, которое поступать въ доходъ казны, преззой- 
деть цифру зякета за 1867 годъ по крайней мЪр® 
втрое, и опытъ, подтвердилъ это. р 


Т%мъ не мензе ближайшее знакомство со. епосо- 


бомъ взиман!я зякета на новыхъ основаняхъ доказало, 
что русевя власти, избавившиеь оть однихъ затрудне- 
1, на практик встрЪтилиеь. со множествомъ дру- 
тихь не мене сложныхь, чВмь, 1, И первона: 
чально казались существенн йшими, Чтобы составить се. 
6% ясное понят!е о везхъ аномаляхь и ватруднешяхт, 
вытекающихь изъ существа самаго, зякета, необходи-. 
мо разсмотрфть его хотя самымъ. поверхностнымь об- 
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рости по оборотамъ каравановъ, а слЪловательно и той 
скорости. съ которою можеть оборачиваться капиталъ 
между Ташкентомъ съ одной стороны и пунктами, съ 
которыми онъ вецетъ торговлю,—съ другой. Хотя на 
практик№ такая быстрота оборотовъ едва-ли возможна, 
ни основываясь на томтъ, что она не возможна, каж- 
дый купець получаль легальное право обманывать ад- 
министрацио. 

Вопросъ о боле прочной организащи 2-хъ съ поло- 
виной процентовъ подати весьма озабочивалъ мвстную 
алминистрацио. Чтобы получить возможность контро- 
лировать дъйств!я общественныхь управлений, гене- 
раль-губернаторъ приказаль составить однообразную 
форму книгъ по взиманшо зякета. 

Книги составлены были настолько удачно, что 
затруднен!я по сбору зякета уничтожались, и самый 
точный учеть каждаго купца въ конць года стано- 
вился возможенъ, имвя въ виду только знаше чис- 
ла дней пути до пунктовъ, куда отправлялись карава- 
ны. Эта же форма давала возможность контролиро- 
вать дВйствя хозяйственныхь общественныхь управ- 
лен!й. Но веден!е подобной книги оказалось слиш- 
комъ сложнымъ для туземцевъ. и намврене админи- 
стращи раабилось о невозможность растолковать чле- 
намъ Ташкентскаго общественнаго управлев!я предпо- 
поженнаго способа веден!я книгъ, Такимъ образомъ 
эта попытка не имвла результатовъ. 

Другой видъ зякета, проектированный Положе- 
немъ, по взиман!о съ капиталовъ, обращающихся на 
базарахь, долженъ быль взиматься съ каждаго торгоп- 
ца, если его годовой сборъ превосходить 40 тиллей. 
Сборъ этого зякета также былъ поручень обществен- 
нымъ управлен!ямъ. 

Но зджсь натолкнулись на вопросъ: какимъ обраяомъ 
отджлить хотя бы въ ташкентскихъ лавкахъ оплаченный 
уже купцомъ товаръ оть товара, подлежащаго еще уп- 
латВ зякета. ЗалёмЪ, если дзйстая общественнаго уп- 
равлевя трудно контролируются по отношенио къ сбо- 
рамъ съ каравановъ. то администращи еще труднзе 
поьфрить въ какой степени вЪрна оцзнка товаровъ, 
находящихся въ лавкахъ и  караванЪ-Са] аяхъ. Ко 
времеви отъЗада генералъ-губернатора въ Петербургт, 
ташкентекое общественное управлене только присту- 
рило къ сбору зякета съ торговцевъ. Наконеце, ее. 
т1й видъ зякета съ каравановт, принадлежащихь ино- 
страннымь купцамт, предположено взимать зъразмёрь 

_ У Чаели съ каждаго пр щаго въ Туркестанскй 
_ край каравана. Такой тельный для рностран- 
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ныхъ аз1ать способъ взиман!я зякета мотивировался 
желашемъ дать преимущества уроженцамъ ТГуркестан- 
скаго края, которые обязаны вносить зякетъ съ оборот- 
наго капитала всего разъ въ тодъ. И въ этомъ слу- 
ча явилось много ослжненй, 

Въ течен1е 1868 года генераль Жауфманъ заклю - 
чилъ торговые договоры съ Кокандомъ, Бухарою и 
приступиль къ переговорамъ о заключен торговаго 
трактата съ Кашмгаромъ. Въ текств воБхъ договоровъ 
товорится, что руск/е купцы пользуются въ’ ханствахъ 
тми-же правами, кякими пользуются кокандцы, ‘бу- 
харцы и кашгарцы въ русскяхъ предвлахъ. Такимъ об- 
разомъ возможность торговыхь обязательствъ съ незави- 
симыми среднеаз!атскими ханствами, не предусмотрВн- 
ная составателями Проекта въ 1867 году, предполагаеть 
необходимость измвненя правилъ о взиман!и зякета съ 
товаровъ, принадлежащихь иностраннымъ купцамъ. 

Въ 85 313, 314 и 315 говорится, что’ иновтран- 
ные аз!атск!е купцы подчиняются веЪмъ налогамъ по 
торговлЪ, которые взимаются съ русскихъ подданыхъ 
ВЪ твхь мВотноетяхь, гдь они будуть расторговы- 
‘ваться. < 

ИмБя въ виду зачвлешя м5етныхь властей на 
счеть неспразедливости этого закона по отношен!о къ 
туземнымъ русскимъ подланымъ, вслвдетв!е чего‘ то- 


н ткета и для жите 
. ТВ-же невыгодныя для ту- 
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зеуцевъ Туркестанскаго края стороны зякета  застави- 

ли генерала Кауфмана дать предписане губернатору 

ОемирВченской ‘области взыскивать ‘/» Часть стоимости 

со возхъ каравановъ, приходящихь изъ Китайскаго 

АО въ Кульджу и бывш!я провинции Западнаго 
ИТая . 

Кашгареке же караваны, которы распродають 
свой товаръ въ Семир®ченской области, на основани 
буквальнаго смысла „Проекта Ноложеня“, зякатомъ 
не обкладываются, а оть владвтелей ихъ покуда тре- 
буется только, чтобы они брали торговыя  свядвтель- 
ства. . 

Впрочемъ, м®8стныя власти находили ‘уже такой 
порядокъ неудобнымъ. Если, согласно буквальнаго 
смысла „Проекта Положен{я“, пропускать безпошлин- 
но въ Нижшй и Москву вс иностранные караваны и 
обкладывать ихъ пошланою въ Томь случа, если они 
вздумаютъ расторговываться въ Туркестанскомъ гене- 
ралъ-губернаторств®, то эгимъ будеть поощряться 6а- 
мая невыгодная для насъ система торговли съ Азею 
пассивная для русскаго рынка. Подобнымъ м5БропрЁя- 
‘емъ мы станемь содЪйствовать вновь водвореню аз:- 
атскихъ товаровъ въ киргизской степи и на нашемъ 
востокз. На этихъ соображеняхь иностранные товары 
были обложены пошлиною въ \ часть ихъ стоимости 
при проходв ихъ черезь Туркестанское генералъ-гу- 
бернаторство. Но это распоряжен!е имвло свои невы- 


нап- 
к 


— 36 — 


Туркестан- Еомитеть открыть по распоряжению К. П, фонъ- 

скй стати-Кауфмана 22-го января подъ прецовдательствомъ А.К. 

стичекй Гейнса. О круг двятельности комитета ве приказ» 

комитеть. фонъ-Кауфмана говорится: Въ семъ комитетв должны 
сосредоточиваться и подвергаться критической разра- 
ботк№ вс» статистическя свздЪния и матер!алы какъ 
по военному, такъ и по военно-народному управлен!ю, 
по ближайшимь указанямъ предсвдателя онаго; при 
чемъ вопросы, относящеся къ ученой дзятельности 
комитета, рёшаются коллемально, а проч{я дзла бю- 
рократическимъ порядкомъ. 


Финансовый Приказомъ по военно-народкому управленю 11-го 
комитеть. февраля былъ учрежденъ финансовый комитеть для 
опредЪлен!я финансоваго и контрольнаго порядка въ 
предзлахл, Туркестанскаго генералъ-губернаторетва, 
каковымъ были выработаны для надлежащаго  руко- 

водства и исполненя правила о поступлени Государ- 
ственныхъ доходовъ и производствв расхоловъ въ 
Семир®ченской и Сыръ-Дарьинской областяхъ. Правила 

эти были разосланы военнымъ губернаторамъ двухъ 
вышеозначенныхъ областей 10 и 12 апр8ля 1868 года. 


т 19-го февраля было открыто Семирченское 0б- 
чека ластное Правлене. 
областного 
правленя. 
Договоры Одновременно съ ваключенемъ мирнаго договора 


съ Коканд- съ Эмиромъ бухарскимъ велись дзятельные перегово- 
скимь ха- ры еъ Кокандскимъ ханомъ, клонивиИеся къ поддер- 
номь. жанйо и установленио болВе прочныхъ мирныхъ отно- 
шенй. Къ началу года отношен!я эти были крайне 
неопредвленны, но усиля генералъ-губернатора отно- 

сительно Коканда скоро увзнчались полнымъ усиф- 

хомъ. Кокандек ханъ Худоярт, посл довольно про- 
должительвыхь переговоровъ, согласился, ноконецъ, 

въ февралВ мВсяц® на предложенныя ему условя, 
доставивия намъ значительныя тыгоды въ отношения 


черезь Кокандъ русскихъ каравановъ въ сосвдн!я съ 
Кокандомъ владВн!я, 

Ханъ затруднялся только первою и пятою стать- 
ями, не ручаясь за своихъ фанатиковъ и разбойниковъ. 
Ему отв®чено на это, что мы не можемь допустить въ 
сосЪдетвВ своевольныхъ жителей: они должны подчи- 
ниться либо хану, либо намъ. Согласившись, наконецъ, 
на все, ханъ просилъ дозволен!я отправить посольство 
въ Петербургъ и исходатайствовать ему высочайшую 
грамоту, которая подниметь его авторитеть въ глазахъ 
подланыхь и послужить прочнымъ залогомъ неизмён- 
ности отношен И къ нему со стороны Росс, незави- 
симо отъ перемВнъ русскихъ начальниковъ. 


Только 2-го марта генералъ Кауфманъ получиль 
письмо отъ бухарскаго Кушъ-беги, извфщавшаго его 
объ освобожден!и потребованныхь имъ плфнныхЪъ. Что 
касается до мирныхь условй, то о нихъ быль данъ 
уклончивый и темный отвзтъ, нисколько не разъяс- 
нивпий положен!я двлъ и нашихъ отношенй. Сохра- 
няя твердое намврене подцержать миръ съ сосфдями 
и, едвлавъ уже распоряжеше объ отьзздВ своемъ въ 
Петербургъ, генералъ Кзуфманъ отпустилъ посла, на- 
дЪясь, что подъ вМявемъ примБра Кокандскаго хана, 
заключившаго уже съ нами торговый трактатъ, онъ 
доведеть до конца свою мисс!ю. Въ письмВ къ Эмиру 
генераль Кауфманъ быль вынужденъ разъяснить ему 
порядокъ и значен!е обмфна утвержпенныхъ подоися- 
мя и печатями трактатовъ, потому что всё предыдуция 
дЪйств!я Эмира ясно доказывали, что онъ совершенно 
незнакомъ даже съ первыми пр! емами общепринятыхъ 
международныхъ отношен!й.*) 


Съ отъздомъ поела, положев!е дВлЪ не только не 
улучшилось, но на всей нашей границ съ Бухарою 
появились многочисленныя шайки, грабивш!я иашихъ 
подданвыхъ. 

Спустя 20 дней по отъФздь бухарокаго после, 
прибыль довзренный отъ Эмира з& разъяснешемъ пер- 
вой статьи трактата, относительно подробностей погра- 
ничной черты. Генераль Кауфманъ далъ ему требуе- 
мыя пояснешя и написаль еще разъ Эмиру, прося 
ускорить утверждешемь трактата, такъ какъ 3-го ап- 
рвля рёшился вызхаль въ Петербургъ. | 

ЕЯ своего оттФзда генераль Кауфманъ 


+) См. «Истойя завоеван Средней Ажи» М, А. Теренть- 
ева. Спб. 1906 г. томъ 1-1. 


Писмо Бу- 
харскаго 
Кушъ-Беги, 


Поведене 
Эмира Бу- 
харскаго. 
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получилъ изв сте, что противъ руескихъ провозглаше- 
на священная война, войска бухарскя. сосредоточены 
у Кермине, и наступлев!е должно начаться тотчасъ 
посл его отъзда- 

Донесен!я лазутчиковъ о счошеняхъь ОЭхира съ 
правителями Кашгара, Коканда, Авганистана и Хавы, 
съ цёлью составленя огромной мусульманской коали- 
щи, сдЪлали яснымтъ, почему въ течене семи мЗся- 
цевъ, Эмаръ уклонялся оть утвержденя трактата и 
старался затянуть переговоры. 

Тенералъ Кауфманъ отложилъ свой отъфздъ т8мъ 
съ большею рЪшительностью, что экстренныя донесе- 
ня съ Нарына и съ передовой лини ясно указывали 
на ‘связь, существовавшую между приготовленями 
Эмира и движешемъ войскъ въ АлтышарВ, отразив- 
шимся безпорядками въ кочевьяхъ дикокаменныхъ 
киргизовъ, 


Выступлене Въ половин8 апрЪля Кауфмань выступиль съ 

Генерала Ц®Йствующимъ отрядомъ, численностью около 8,300 
Кауфмана человзкь при 16 орудяхъ, на Самеркандъ. 31-го ап- 
въ походъ р8ля д®йствуюций отрядъ выступилъ изъ Яны- Кур- 
и взят!е го- Гана по дорог къ Самарканду, и съ этого-же време- 
рода Самар-ни началась усиленная корреспонленщя съ собрав- 


канда. 


шимися въ СамеркандВ беками и Эмиромъ; гонець за 
гонцомъ являлись къ Кауфману съ различными 00Ъ- 
щан!ями, и просьбами, но безъ ожидаемлго трактата. 

1-го мая, когда авангардь нашь уже встр№тился 
съ бухарцами, явился къ Кауфману въ отрядъ новый 
посолъ, объявивиИй, что онъ привезъ утвержденныя 
Эмиромъ услошя мира, но услов!я оказалиеь нетв, ко- 
торыя были предложены нами, а другя, составлен- 
ныя бухарцами. 

Посолъ и въ этоть разъ оправдывалея недоразу 
мВыемъь и обфщаль привести подлинныя условя 
черезъ два дня, прося пр1остановить военныя дВИ- 
ствя. 

Кауфманъ согласился на эту просьбу, но съ ус- 
‘ловемтъ, чтобы неумолкавшая во все время перегово- 
ровъ перестрВлка была прекращена, и чтобы высоты 


по ту сторону рЗки Зеравшана. были, оставлены не- 
прИтелемЬ с дера эро срвовиаи п 

вх ти я были пере 
м. у. А й 


,нопрртельокато огия, направлен 


о. м 
‚ преимущественно, на указанное посломь мзсто 


ТЕТ ЖИТ За ВНЖАН 
. ТАМЪ-ХО, 
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расположеня Кауфманскаго глтаба. Кауфманъ принялъ 
бой и раабилъ бухарцевъ на голову. 

ЭЖители Самарканда заперли ворота и не пусти: 
ли къ себЪ бЪжавшихъ съ поля битвы и на другой 
день прислали къ Кауфману депуташю съ просьбой, 
принять городъ подъ покровительство Росси и защи- 
тить его оть мести бухарцевъ, грозившихъ имъ за 
вчерашн!й поступокъ. Такъ какъ достоинство Росаи 
требовало поддержать сторонниковъ ея, а не предавать 
ихъ на жертву нашимъ врагамтъ, то генераль Кауф- 
манъ и рышился занять городъ. 2-го мая соверши- 
лось торжественное вступлене русскахъ войскъ ВЪ 
лВтнюю резиденцию эмировъ, древнюю столипу Тамер- 
лана, центръ мусульманскаго мира, первопрестольный 
городъ бухарекй, 

„ИмЪю честь поздравить Ваше Императорско Ве- 
личество съ новымъ торжествомъ: древнЪйций и знаме- 
нитвйций городъ Средней Ази, центръ мусульманства. 
—Самаркандъ, гордый своею историческою славой, безъ, 
выстр$ла палъ къ стопамъ Вашего Величества, отво- 
ривъ ворота храбрымъ и честнымъ войскамъ Вашим“. 
Доносилъ Кауфманъ телеграммой Императору Алек- 
сандру Ш отъ 2-го мая. 

Спустя нЪкоторое время Кауфманъ вызвалъ въ 
Самаркандь генерала. Гейнса для содвйетвя при со- 
ставлеви временнаго положен!я объ управлени вновь 
образованнымъ Зеравшанскимь округомт, окончатель- 
ное присоелинен!е котораго къ Импери состоялось 
только 4-го декабря 1872 года. 

Устроивъ нзсколько управлене вновь занятаго 
края и выждавъ прибыие необходимыхъ подкрзиленй 
изъ Ташкента, Кауфманъ 11-го мая снова написалъ 
Эмиру и предложилъ ему миръ почти на прежнихь 
условяхъ, за исключешемъ н®которыхъ стат кото- 
рыя, безъ вреда нашимъ, интересамъ, и быть опу- 
щены и съ измёнешемь статьи, первой о гранацахъ, 
такъ какь Кауфмань не могь рЪшиться возвратить 
Самаркандт, , изъ  опасешя ва Участь. этого го- 

ода. 
ы м ‘волею Государя 0. не воширенм 
дВловъ новыми завоеван(ями 

остави ставить Э Эмира не. ыы тВыЪ 60 


лабле ия и лжно было быть въ видахь 
м Цол ты ь Кауфманъ, Де ь въ сно- 

шеше съ Сеидъ-А\ ую бан мь Эмира, дав- 
но уже не. лалиршемъ, ъ. и. бЪ 


оть 
него въ 1Шехризябсъ. Кауфманъ ‘предполагаль обра" 
зовать подъ властью Сеедъ-Абду. ‘самостоятельное 


оао 


владъне изъ занятыхъ нами земель, но переговоры 
по этому предмету показали ему, что шахризябеке 
беки враждебны намъ въ равной степени, какъ и са- 
мый Эмиръ, а потому комбинащя эта была оставлена. 


Взяте Тёкъ какъ отвфта на предложенныя Кауфманомъ 
Кара-Тюбе мирныя условя, не было. а гонецъ, доставивший Эмиру 
Ургута и послздн!я условя, былъ по приказаню послздняго за- 
Катты-Кур-р®занъ, и такъ какъ повсюду стали чувствоваться ре- 
тана.  Зультаты агиташй, центромъ которой были Катты-Кур- 
ганъь и Кара-Тюбе, то Кауфманъ рёшился снова ДВИ- 
ствовать оружемъ. 

Падеше Кара-Тюбе, Ургута и Калты-Кургана по- 
дЪйствовало, согласно ожидан!я Кауфмава, успокоитель 

но на населеше Зеравшанской долины. 


Возвраще- 7-го юля форсированвымъ маршеиъ Кауфманъ съ 
не генера- отрядомъ вернулся въ городъ Ташкенть, гц® ложные 
ла Кауфма- слухи о неудачахъ русскихъ возбудили крайнее бро- 
навъ го. жене умовъ, и немногочисленная русская колон!я уже 
родь Таш. готовилась ко всёмъ кровавымъ тягостямъ осады со 
ненть. стороны враждебно настроенныхъ туземцевъ. Доноси- 
лись слухи о такомь же враждебномь настроен! и со 
стороны` Коканда, но вступлеше въ Ташкенть побздо- 
носнаго русскаго отряда, извзетя о полномъ разгро- 
м могущества бухарскаго Эмира все и всВхъ успо- 

коили, и жизнь быстро вошла въ мирную колею*). 


Пребываше Спустя н$зкоторое время по возвращен изъ Са- 
генерала марканда, генералъ Кауфманъ вызхалъ въ Петербурге, 
Кауфмана ГД, съ разрёшен!я Государя, находился по ДВламъ 
въ Петер-блужбы до 19-го юля 1869 года. 

бургВ. Выдающимися трупами за петербургекй перюдъЪ 
были хлопоты по проведеню Туркестанскаго телегра- 
фа и разработкз вопроса объ упразлнени вь русскомъ 
Туркестанз  зякетнаго сбора и замзнВ его установ- 
ленными нашимъ законодательствомъ торговыми пош- 
линами. 

Генераломъ Гейнсомъ составлена была обширная 
записка о зякетв, напечатанная въ ПетербургВ въ 
1869 году по распоряженйо департамента торговли и 
мануфактуръ, заключающая въ себё интересныя дан- 
ныя и о другихъ оборахъ съ осёдлаго населешя Тур- 
кестана, упраздненныхь до введеня и при введеши 
въ дДЬйств! `„Проекта Положеня 1867 года“. 


ИИ акый й 
9098 стор 'алноввяия Средней‘ Азиз. Рен.-Лейт. Те 
тентьева», Сиб, т. 1-й, 
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По управлению вновь  завоеваннымъ Зеравшан- Временныя 
<кимъ округомъ были составлены. и утверждены 29-го правила уп- 
поня генераломъ Кауфманомъ слздуюпия „Временный. равлен!я, 
Правила“ . Зеравшан- 
скимъ окру- 

гомъ, 


1. Административное усиройсиво. 


А. Управлен!е округомъ. 


1. 


} 


ПРЕЛЬ до ‘окончательнаго ‘устройства Тур- 
кестанскаго края, изъ земель, пробр®тен- 
` ныхъ оть Бухарскаго ханства въ 1868 году, 

образуется отдвльный Зеравшанскй округъ. 


2. 


2 Зеравшанекй округъ граничить: на юг8— 

3  Шахризябокими горами, на западь —погра- 

ничною чертою съ Бухарскимъ ханствомъ, 

которая будеть проведена впереди Катта-Кургана осо- 

бою международною Коммисеею, на сеБверв—Нуратин- 

скими горами и на восток — Джиланъ-Утинскимъ про- 

ходомъ и отрогомъ Кашгаръ-Даванекаго хребта, со 

включешемъ долины р. Санзара въ составъ Зеравшан- 
скаго округа. 


3. 

Зеравшанск!й округъ’ состоить въ ввдёыи осо- 
баго Начальника, назначаемаго и смёняемаго Турке- 
станскимъ Генералъ-Губернаторомъ. 

4. 


Начальникъ Зеравшанскаго округа. соединяеть въ 
<еб% военно-народное и военное управленя во ввзрен- 


зы до = 


номъ ему округ8. Пользуясь правами и неся обязан- 
ности военныхЪ губернаторовъ Семирченской: я Сыръ- 
Даръинской областей, начальникъ Зеравшанскаго ок- 
руга, по’двламъ военно-народнаго управленйя, ‘подчи- 
няется непосредственно Туркестанскому генералъ-Гу- 
бернатору. Войска, расположенныя въ районв, подвз- 
домственномъ начальнику Зеравитанскаго округа, под- 
чиняются послвлнему по отношению къ боевому ихъ 
употреблено. Во вевхъ прочихъ отношеняхъ эти 
войска остаются въ вздьни Комаздующаго войсками 
Сыръ-Дарьнской области, { 


5. 


Начальникъ Зеравшанскаго округа, по дЪламъ 
военно народнаго Управлен!я, дьйствуетъь черезъ со- 
стоящую при немъ канцеляр!ю и чиновниковъ для по- 
ручешй. По управленйю войсками при немъ состоить 
походная канцеляр!я. 


6. 

Составъ обЪихъ каниеляр и число чиновнииовъ 
для поручен!й, равно содержав!е имъ, опредЪляется 
штатами. з 

Ча 


Чиновники военно-народнаго управлен!я Зерав- 
шанскаго округа опредфляются и увольняются Турке- 
станскимъ Генералъ-Губернаторомъ, по’ представле- 
нгямъ начальника округа. 


8. 

Въ случав отеутетв!я начальника Зеравшанскаго 
округа или его болфени, ‘должность его’ исполняет 
старций изъ начальниковъ отдёловъ. 

9. 


Мвстопребыван!е начальника. Зеравшанскаго ок- 
Самарка . 


руга назначается въ городв НД в пав АН ОВО 
эиоцотвичьб у“ гги енот змняовать 
коеесиеьккч колчеченьке 


ТИВ 57 
нац иа ба и: 


слежонманекяе ехндавараН 
касынов м обиховантоннуой 2090 


Б. Управлене. отдфлами. 


ры 
10. 


Зеравшанскй округъ въ адмивистративномъ от- 
ношени раздфляется на два отдзла: Самаркандск!й и 
Катты-Курганекй, Граница между ними опредВляется 
начальникомь Зеравшанокаго, округа. 


Прилтьчаше. Пограничная-черта между отдВлами 
должна быть проведена, придерживаясь границы, су- 
ществовавшей между бекствами Самаркандскимъ и 
Катлты-Курганскимт, 


11. 


Управлен!е въ каждомъ отдёлВ по военно-народ- 
нымъ и военнымъ дфламъ сосредоточиваетея въ ру- 
кахъ начальниковъ отдвловъ, 


12. 


По военно-народному управлен!ю начальники от- 
дДЪловъ пользуются властью и несуть обязанности, оп- 
редвленныя „Проектомь Положения“ объ управлен!и , 
въ Семир5ченской и Сырт-Дарьинской областяхъ для 
начальниковъ уздовъ. По командован!о войсками, 
расположенными въ отд%лахъ, начальники послёднихь 
пользуются также правами начальниковъ У3здовъ въ 
Семирченской и Сыръ-Дарьинской областяхъ, съ из- 
мЪнешями и дополненями, опредълявмыми особою ин- 


струкщею начальнику Зеравшанскаго округа. 
13. 


Начальники отдвловъ дёйсгвують черезъуправле- 
ня отдвловъ, составъ которыхЪ опредёляется, штатами. 


14. 
М то оебывае нача. виКовЪ, отдВловъ вазна- 
чае и орда бария Варить о. 
А анох 


10. 
_ ‚Старший, помощнивь начальниковъ отдфловъ и 


ПЕ5 у 


чтроче чины управлен!я отдвлами пользуются правами 
и несутъ обязанности соотвзтетвующихь зиновъ увзд- 
ныхь управленй въ Семир®ченской и Сыръ-Дарьин- 
<кой областяхъ. 


В. Мьстное управленге. 


16. 


Туземное населене Зеравшанскаго округа разд*- 
‘ляется на аксакальства, состояця въ вздвши аксака- 
ловъ. 


17. 


Количество аксакальствъ въ отдёлахъ и разм8ры 
ихь остаются тЪже, какъ при бухарскомъ владычеств®. 


18. 


Допускается соединять нЪВсколько аксакальствъ 
въ въдВше аминовъ, какъ это двлалось при бухар- 
скомъ влалычествв, но не иначе, какъ по соображенио 
съ мВетными нуждами и настоятельною потребностью 
привязать къ русской власти вмятельныхъ туземцевъ. 
Соединен!е нЪскольскихъь акоакальствъ вь одно акса- 
кальство производится съ разрьшен(н начальника Эе- 
равшанскаго округа. 


19. 

Аксакалы и амины избираются народомъ т8мъ 
пособомъ, который будеть найденъ начальникомъ 
отдВла наибол%е для того соотв тетвующимъ. 

20. 

Аксакалы утверждаются вЪ своемъ зваши и см$- 
‘няются начальниками отдЪловъ, а амины начальни- 
комъ округа. $ 

21. 


"Акоакалы и амины пользуются правами и обязан- 


28 


ностями, опрелзляемыми смысломъ 88; 116. 117, 123, 
124, 125, 126 и 127 Проекта объ управлени въ Семи- 
р®&ченской и Сыръ-Дарьинской областяхъ. 


2. Устройство суда. 
А. Подеудность, 


4 22. : 


'Ъ Зеравшанскомъ округ8 двйствують три рода 
судовъ: военный судъ, народный судъ и судъ на осно- 
вани общихъ законовъ Импери. 


28. 


Кром преступлен!й, поименованныхъ въ $$ 130 
и 131 „Проекта Положен!я“, туземцы Зеравшанскаго 
округа, равно какъ выходцы изъ Бухарскаго ханства, 
судятся еще военнымъ судомъ за вс т8 преетуплен!я, 
которыя, по убзжденйо начальника Зеравшанскаго ок- 
руга, имВютъ вредный политическй отт нокъ. 


24. 


Всв проч! я уголовныя дла, равно какъ вов 
иски и тяжбы туаемцевъ между собою, разбираются 
судомъ народнымъ. 

Прилиьчане: Туземцы Зеравшанскаго округа за 
всЪ преступлен!я, совершенныя въ другихъ частях. 
Импер!и, судятся по законамъ, дЪйствующимъ въ м%- 
стахъ совершеня преступлений. 


25. : рае 


Туземцы Семирвченской и Сыръ-Дарьинской об- 
ластей, И м: такъ и постоянно 
вущ{е въ Зеравшанскомъ округ, судятся на осно- 
НИ о Прознти Положеня® объ управлени въ Семи. 


а ОЕ 
яч ТО 


Я 


р®ченской и Сыръ-Дарьинской областяхъ. Остальные 
русск! подданные на основан общихъ законовъ Им- 
пери. 


26. 


Дъла уголовныя или гражданск!я между тузем- 
цами Зеравшанскаго округа. и русскими, собственно, 
какъ пр!хаятими' сюда изъ Семир®ченской или Сыръ- 
Дарьинской областей, такъ и живущими зд®еь посто- 
янно, производятся судомъ на основан!и общихъ зако- 
новъ Имперш. Д№ла между. осВдлыми туземцами Зе- 
равшанскаго округа и такими-же туземцами или кир- 
гизами, пр! хавшими сюда изъ ОемирВченской, Сыръ- 
Дарьинской областей разбираются на основани „Про- 
екта Положения“ объ управлен!и этихъ областей. 


варенья согокахоскиа 


Б. Органы судебной власти. 


27. 


“Для разбора и рышешя дЪлъ по шарату и обы- 
чаю изъ среды туземцевъ избираются каз!и. 


28. 


Кааи выбираются въ городахъ и овлешяхь наро- 
‚домъ тВмъ способомь, который будеть найдень на- 
‘Чальникомъ отдёла наиболье для. того соотвЪтству- 
Вим, Эна 5 армет пены 2 


„Вон уто Г $19934 2400 + аТо 
Число и величина участковт., подлежащихь юрис- 
дикши казевъ, остаются тВ-же, какъь при бухарскомъ 
владычеетв®. и р ; 
. 
ВоонвачЕД-УиО “но Паланзрачния о ЗИие5 1" 
оннвотоон в Фзат оиивны 9 -онёзмчЧ8 дявя МУВИ, 


-9450 | о 80а а ка. вле 


31. 


Права и обязанности казевъ опредзляются смыс- 
лоМЪ 88: 218, 219, 220, 221, 225, 296, примвчашемъ къ 
$: 232, и 58 238, 234; 286, 286, 238, 289,240 и 241 
„Проекта Положен!я“: 


32; 


Для разборки и рёшеня одвлъ по русскимъ за- 
конамъ учреждается должность окружного судьи, под- 
чиненнаго Сыръ-Дарьинскому областному правлен!ю на 
тВхъ-же основашяхъ, на какихъ послзднему подчине- 
ны узздные судьи той-же области; 


38. 

Назначене, ‘увольнеше; права и обязанности, ок- 
ружного судьи опредфляются $$ 137—145 „Проекта 
Положеня“ . 

34. 

Права и обязанности военно-судныхь. комисой и 

Сыръ-Дарьинзкаго областного: правленйя по’ отношеню 


къ дфламъ, вовникающимь, въ Зеравшинокомъ округ», 
опредзляются „Проектомъ` Положения“. : 


В. Судопроизводство. 


$] ужог. ыы а П 85. 
Судопроизводство у казевъ обусловливается уста- 
новившимся обычаемъ и $ 31 настоящихъ правилъ. 
внЯЧИ: часок ито аиляннаерган и: вамох в 
ееи вы 38. 
о `амвтге оп ыдоваж нара чманизвУТ 
къ своему. разбирательству всЪ 


ы т у но. рашеше. ихъ_ о аа 
окончательнымъ, когда’ искъ_ простирается. не свыше 
ста рублей. На вов прочя рёшеня допуск: ап- 


{590 «и 


ав 


нелящонныя жалобы, вносимыя начальникамъ отдз- 
ловъ. 


37. 


До организащи съЪзздовъ казевъ, р8шен!я по- 
слЪднихь, по дъламъ на сумму свыше 100 рублей, 
могутъ быть обжалованы начальнику отдфла, который, 
въ присутетви одного или нзеколькихъ казцевъ, имз- 
етъ право окончательно перевершать дзла. по совзети 
и примвняясь ‘къ правиламъ шар! ата. 


38. 


Вс% объявлен!я; жалобы и доносы, подлежаиие 
ршенйю по русскимъ законамъ, вносятся начальни- 
камъ отдзловЪ. Послёдне, по производств первона- 
чальнаго дознашя, пересылають дла, подлежащя 
ршенйю на основан!и общихъ законовъ Импер!я, ок- 
ружному суду. 


39. 


По двламъ, подлежащамь вздёнШо военно-суд- 
выхь комисс, слёдотыя промзводятся при управле- 
няхъ отджлами. Слвдетвенныя двла вмВоть съ мнф- 
емъ представляются начальниками отдьловъ на ус- 
мотрёне начальника округа. 


40. 


Предаве военному суду зависить оть усмотрёшя 
начальника Зеравшанскаго округа. 


41. 


Судопроизводство по двламъ, подлежащимъ об- 
щимь законамь Импери, произвдятся на основан 
$5 160—180 включительно „Проекта Положешя“. 


2 42. 


Рекомендуется начальникамъ отдвловъ принимать 
къ своему разбирательству вс спорныя дёла между 
туземпами, если жалобы по этимъ двламъ будутъ при- 

 невены русской власти ‘и если рёшенше по подобнымъ 

` впорнымь дфламь ограначивается денежнымь ввыска- 

_Чемъ или непродолжительнымьъ арестомъ. | 


ов БотОЗариСпоЕ ии хоча вова аН . 


м 
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Разберъ такихъ дЪлъ начальники отдФловъ про- 
изводятъ по совёсти, съ соблюдешемъ наибольшей ос- 
торожности.. 


3. Додати, сборы и побинносии. 
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЯ ПОДАТИ. 
А. Органы для сбора податей, 


43. 


ЛЯ сбора хераджа: и танапной подати отдвлы 
‚Св Зеравшанскаго округа раздфляются на сер 
Е керства. 


44. 


Количество серкерствь въ отдвлахъ и величина 
ихъ остаются тВ-же, какъ при бухарскомъ  владыче- 
ств$. 


45. 


Сборомъ хераджа и танапной подати въ серкер- 
ствахъ вздають серкеры. 


46. 


Серкеры избираются народомъ тВмъ способомъ, 
который будеть найденъ начальникомъ отдФла наибо- 
лЪе для того соотвЪтетвующимъ: 


47. 
‹ ’ Серкеры утверждаются въ свовмъ звании смз- 
няются начальниками отдвловъ. 


.. 


4 
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_списковъ по сбору хераджа и танапа опредфляется 


©мысломъ $ 5 284, 285, 286, 287. и. 288. . 


кр 55. 

° Если количество хераджа и танапнаго сбора, по- 
ступившаго оть какого-либо серкера значительно, то, 
посльднй представляется начальникомъ округа. къ 
денежной наградё съ т%мъ, впрочемъ, чтобы эта, наг- 
рада не превышала 2°/, сбора, имъ представленнаго.. 


56. - 


Опираясь на 8 $ 292 и 293 „Проекта, Положен!я“, 
Туркестанск генералъ-губернаторь. предоставляеть 
<себЪ право выдавать  пицамъ, служащамь по админи- 
стращи отдВловъ денежныя награды въ соразм8рно- 
сти съ количествомъ поступившихъ въ казну хераджа 
и танапнаго сбора. 

57. 


Кажлый купечезк! караванъ, проходящ!й черезъ 
территорю Зеравшанскаго округа и не принадлежаний 
русскому гильдейскому купцу, обкладывается, вякетомъ 
въ размьр 2 °/, ео стоимости товаровъ. При этомъ 
купцу, уплатившему зякетъ, дозволяется безпошлинно 
торговать въ течен!е года на вею-сумму, очищенную 
уплалою съ нея 2и %. 

Прилиьчаше: Караваны, ‘уплативише 'зякеть обще- 
ственнымъ хозяйственнымь управленямь Сыръ-Дарь- 
инской “области, ' избавляются отв взиман!я зякета, въ 
Зеравшанскомъ раонЪ. 

58. 

Сборъ зякета производится, примфняясь къ $ 319 
„Проекта Положешя“, т. ех въ’ присутств и двухъ де- 
путатовъ отъ  мВотныхь торговцовъ и, если’ можно; 
русскаго чиновника” ЕдОа$Но4 уотоя гволы» 

га 853 

Прилиьчане. Зякетчи для выдачи квитанц!й полу- 


Е ав ЗНА Чьи 


то пояснено въ $ 304 „Проекта. Положешя“, 
ыбаыые 


О 
Квитанщи, выданныя зякетчями Зеравшанскаго 
МАЗУТ. Ят Ы 2000 олвинаньт ажкаЧех @мощЯ 
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района, могутъ повфряться Общественными управле- 
вями при сл дован!и каравановъ черезъ города Сыръ- 
Дарьинской области. Точно также, квитанщи Общест- 
венныхъ управленй могутъ повЪряться зякетч!ями 
Зеравшанскаго ‘округа. Если окажется, что цифра 
взысканнаго зякета мензе */, стоимости каравана, то 
повзряюцщя учреждения, т. е. зякетчи или Обществен- 
ныя учрежденя имВютъ право взыскивать дополни- 
тельный зякеть. 
. 60. 

Если количество зякетнаго сбора, поступившаго 
оть ‘какого-либо зякетчи значительно, то посл дн!й 
представляется начальникомь округа къ денежной 
наградв съ т№мъ, впрочемъ, чтобы эта награда, не пре- 
вышала 2% % сбора, имъ представленнаго. 


61. 


Опираясь на 55 327 и 326 „Проекта Положен1я“, 
Туркестанекй  генералъ-губернаторъ предоставляетъ 
себЪ право выдавать лицамъ, служащимъ по админи- 
стращи отдвловъ, денежныя награлы въ соразмврности 
съ количествомъ поступившаго зякета, 


2. СБОРЫ: И ПОВИННОСТИ, 
А. Органы для взиманя сборовъ. 


62. 


-._ Для взиманя остальныхьъ сборовъ’. начальники от- 
дфловъ дЬйствують черезъ своих’ ‘старшихъь помощ. 
никовъ, которые производять самые сборы черезъ 
аксакаловъ. 


Б. Взимаше сборовъ и отбыване по- 
ВИННОСТИ. 


} 63. 
оазантеех То НИТ 


Кром% хераджа, танапнаго сбора и зякета тузем- 
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цы Зеравшанекаго округа обязаны вносить въ казну 
деньгами и вс тв сборы, которые деньгами или нату- 
рою вносились бухарскому правительству. 


Прилтьчане: Для уяснен!я количества назван!й и 
размвровъ этихъ сборовъ, начальникъ Зеравшанскаго 
округа составляеть въ Самарканц8 одну коммисешо 
подъ своимъ предсфдательствомъ, а въ Катты-Курга- 
н8 другую-подъ предевдательствомъ начальника, отд%- 
ла. Уяснивши себЪ окончательно сборы,  взимавийеся 
въ пользу бухарскаго правительства, начальникъ Зе- 
равшанскаго округа предписываеть начальникамъ от- 
двловъ приступить въ. соотв тетвующее время къ ихъ 
взиман!о, а самъ доноситъ объ этомъ Туркестанскому 
генералъ-губернатору съ препровождешемъ журналовъ 
объзихъ коммисой. 


64. 


"Кром денежныхъ сборовъ, на сбязанность ту- 
земцевъ Зеравшанскаго рафона возлагается исправле- 
ве арычныхъ  мостовъ, гатей, спусковъ и полотенъ 
всъхь арбяныхь, дорогъ, 


65. 
Сверхъ того, на твхъ-же туземцевъ возлагается, 


въ случав нужды, поставка арбъ по цнЪ,  опредвлен- 
ной начальникомъ Зеравшанскаго округа, 


3. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНЕ ДОХО- 
ДОВЪ, ВЕДЕНИЕ «ЧЕТОВЪ И ПЕРЕСЫЛКА 
ДЕНЕГЪ. 


88, 

Посл№ вступлешя въ должность, начальники от- 
дЪловъ получаютъ отъ начальника Зеравшанскаго ок- 
руга шнуровыя книги для записывав!я прихода и рас- 
хода. - 


ы Вх 67. 


Приходо-расходныя шнуровыя книги выдаются осо 
‘бо для каждаго вида податей и денежныхъ сборовъ. 


68. 


Серкеры, зякетчи, аксакалы и друге плательщи“ 
ки предотавляють уБзднымъ начальникамъ деньги‘ не 
иначе, какъ при объявлен!яхьъ на проетой бумаг, въ 
которыхЪъ обозначается: кто вноситъ деньги, сколько и 
какого вида податей или сборовъ: 


89: . 


Объявлен!я о количествв представляемыхъ пода- 
тей и сборовъ могутъ быть ‘подаваемы на туземномъ 
языкВ, не иначе, однако, какъ съ переводомъ ихъ на 
русск языкъ. : я 


'Прилтьчание: Переводъ этихъ объявлен! й на русскй 
явыкъ производится безплатно отвтственными перё- 
водчиками управлен!й отдфлами, за ихъ скр®пою. 


70. 


ВеЪ счеты производятся на `россйекую_ серебря- 
ную монету, но при этомъ допускается пр!емъ бухар- 
ской монеты съ тёмъ, однако, непремённымъ уелов!- 
емъ, чтобы начальники-отдЬловъ-показывали количе- 
ство собранной имъ бухарской монеты въ одфльныхъ 
графахъ шнуровыхь книгъ. 


ааа М 278 2.131139 «4 а0; 
’’/По’получени оть плательщиков денегъ, началь- 
ники отдловъ выдають имъ ‘Форменныя квитанции. 


пни 


Начальники отд®ловъ какх по собираемымь ими 
доходамъ, такъ и по расходован!о собранныхъ дохо- 
довъ ведутъ счетоводство по шнуровымъ книгамъ, с 

ектов. 


приложен!емъ ‘оправдательныхь уме! оон 


549 отвазввшав 456 НннаквЕвн ато’ стоеругоп двойфи 
8Ч в влохнЧи нинавыонозааигл втеня вазочуние 279 
: „вВох 

Къ приходнымъ статьямъ книгъ- должны ‘быть 


р: 
‚)» 


приложены объявлен я, при которыхЪ ‘плательщики вно- 
сили суммы, а къ расходнымъ предписаня,' ‘оправды- 
ваюцщ{я произведенный расходъ. 


74: 


Счеговодство" по приходу ‘итраеходу суммъ въ 
Зеравшанскомъ: округ ведется ‘однимъ. изъ! двлопро- 
изводителей канцеляр!и начальника этого округа, (бух- 
талтеромъ) согласно существующихъ правилъ и съ со- 
блюденемъ самой наибольшей точности. 


›7Б. 


‚ и оВпредь до поступленя слвдующихь ко ‘взыска- 
ню съ Зеравшанскаго‘округа ‘податей’ и ‘сборовъ, ‘с0- 
державе и прочее ‘довольетв!е: чиновъ’ военно-народна- 
го управленйя ассигнуется изъ суммъ,  состоящихъ 
въ распоряжеви Туркестанскаго генералъ-губерна- 
тора, 


ча Иримьчате: Расходы; ‘произведенные такимъ’‘о6- 
разомъ; возмвщаются‘ впослВдетв!и' изъ ^‹предполарае- 
мыхь къ поступленю съ Зеравшанекаго’ округа’ ‘пода 
тей. 

76. 


‚ По: накоплен1и. достаточнаго количества’ доходовт, 
кредитъ ‘на содержав!е военно-народнаго’‘управленя 
Зеравшанскаго округа открывиется настоящимь‘ ‘пара 
графомъ ежемесячно начальнику: этого округа’ въ пол: 
ной цифр расходовъ, на счеть поступавшихъ ‘дохо- 
ДовъЪ. 


-еъвдавот ви 4884 ЯомонковХ. сожао 
вотавлякичи  тАвОлен хате ХЕВДа8 в 30%. 
По накоплен!и доходовъ; начальникъ Зеравшан- 


скаго округа въ конц каждаго мЗеяца даетъ предпи- 
сан!е начальнику бухгалтерекаго отдфлен!я своей кан- 
целяр!и объ уцовлетворени содержавшемъ и прочимъ 
денежнымв довольствемъ”наличныхь чиновъ ‘управле- 
ця: округомъ „Подобное же предписаще въ то же’ вре 
мя-даетсятимъ ‘начальникамъ/ отдьловъ, ^ зчфни] в 10% 
6УЧ 0008 атэдёоваэчи вызваято 

78. ь ы 

оЗАяовазахЙ аттЕЙ о шноравчох. №90 омавяи Ух 
пол Вухгалтеры канцеляр!и начальника `Зеравшансказ 
го округа и начальника отдвловъ ‘выдаютъ, согласно 
штатамъ, содержаше и прочее денежное довольстйе 
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чинамъ и мёстамъ военно-народнаго управленЁя и вы- 
писываеть ‘выданную: сумму” по `своимъ книгамъ Въ 
расходныя ‘статьи, г : 

9. 


Расходы го найму арбъ для отрядовъ, которые, 
по военнымъ или административнымъ соображен1ямъ, 
могутъубыть передвигаемы въ" предвлахъ- Зеравшан- 
скаго ‘округа, ‘уплачиваются изъ», мВотныхъдохо- 
довъ. 

- 80. 


Раеходъ по найму арбъ записывается въ особую 
шнуровую книгу, которая высылается начальнику Зе- 
равшанскаго округа изъ канцеляри ‘Туркестанскаго 
генералъ-губернаторах `Оправданемъ ‘расхода’ должны 
служить: приказы начальника ‘округа о’ движени сот- 
ряда и расписки: получателей денегъ. 


81. 


ЗатВмъ, изъ собранвыхъ доходовъ начальники 
Зеравшанскаго округа: и’обоихъ отдВловъ не имвють 
право производить по своимъ личнымъ  распоряжен{ямъ 
никакяхъ расходовъ. 


82; 


Денежныя награды серкерамт,” зякетщямт, акса- 
каламъ, курбашамъ и чинамъ, служащимъ по админи- 
стращи отдвловъ, производятся не’ иначе, ‘какъ’\ съ 
разр шен!я, на каждый ‘данный случай; Туркестанека: 
го. генералъ-губернатора. 


Прильчаше: Уполномоч1я и разрЪшен!я генералъ- 
губернатора на выдачу этихъ наградъ прилагаются 
къ числу расходныхъ документовъ. 


Начальники отдвловъ отсылаютъ. начальнику `Зе- 
‘равшанскаго’ округа: накопивш!яся ‘суммы каждый разъ, 
когда|цифра денегъ, ‘хранящихся при -управленяхь 
отдВлами, превзойдетъ 2000 руб. 
. 


`Прилмтьчаше: При управлени Катты-Курганскаго 
отдвла,; кромф того; ‘дозволяется хранить! на ‘непредви- 
д®нный случай: 3500 руб. ито ее т 2 и. 
эятоакоаот оЖэнад 89 


14 иже: 


84. 


Начальникъ Зеравшанскаго округа отсылаетъь въ 
Сыръ-Дарьинское областное казначейство накопившия- 
ся суммы каждый разъ, когда цифра хранящихся при 
его канцеляр!я денегъ превгойдетъ 20,000 руб. 


Примтчане. При канцеляр!и' начальника. Зерав- 
шанскаго' округа, ‘кромв того, дозволяется хранить ‘на 
непредвидвнный случай 10,000; руб; 


85. 


Начальникь Зеравшанскаго округа отсылаетъ 
суммы въ’ ‘быръ - Дарьинское областное ^^ казначей- 
ство ‘для ‘положен!я‘ ихъ тамъ депозитомъ ‘на ‘имя 
канцеляриТуркестанскаго генералъ-губернатора. 


86 . 


Начальники отдловъ одоставляютъ еженедльно 
начальнику Зеравшанскаго ‘округа. кратк!я о вздомости 
о состсяви при’ ихъ’‘управленяхъ. наличныхъ суммъ. 


87. 


Они-же представляютъ начальнику Зеравшанска- 
го округа ежемвеячно, не позже, 5. числа, выписки изъ 
кассовыхъ книгъ ‘о поступившихъ доходахъ всЪхъЪ на- 
именован!й. 
"ЭР 88. 


Началгникъ Зеравшанскаго ‘округа. доставляеть 
еженедЪльно въ канцелярю Туркестанскаго генералъ- 
губернатора ‘краткЁя  вЪдомости о состоянии -суммъ, 
храняццахся при’управленяхь каждымъ отдвломъ: и 
при его‘ канцеляр!и. Ч та : за 


Онъ-же представляеть въ канцелярио Туркестан- 
скаго генераль-губернатора ежемЪсячно; не’ позже: 10 
числа, подробную. вФдомость о’собравныхъ  доходахъ, 
особенно по’ каждому: отдвлу и по наименован!ямъ по= 
датей и сборовъ и 111 нтовиа, Пододуитие в409 
-#8 ОШО О 9 савт и ] И ( 

Прилиьчаше. Форма вЪдомостей будетъ ‹ выслана 
изъ кавцеляр!и Туркестанскаго генералъ-губернатора. 


Устройство медицинской части. 


90: 


Для подачи: медицинскаго‘ пособ! я`чинамъ военно- 
народнаго ‘управления 'Зеравшанскаго ‘округа; ‘равно 
какъ туземному населен!ю, ‘назначается при`к-аждомъ 
отдВлВ особый врачъ. 


91. 


Должность ‘врача при отдвл№, за  педостаткомъ 
медиковъ, можеть исправлять одинъ изъ. баталюнныхЪь 
врачей, который въ такомъ ‘случаЪ‘получаетъ! добавоч- 
ное содержан!е согласно штату. 

92. 

Вадаоръ’за/ врачами при отд8лахт ‘возлагается, на 
Окружного. доктора, который ‘есть; - вмё ств: ‘съ с тВмъ, 
главный медикъ войсктъ, расположенных ВЪ Зерав- 
шанскомъ округ®. 

93. 

Права’ ‘и.обязанностиомедицинекяхь чиновъ опре- 
д»®ляются смыеломъ 188882; 383, 884,385. 386 ыПро- 
екта Положен!я“ *) Линваонумн 

Вышепривеленныя „Временныя правила управле- 
ня Зеравшанскимъ округомъ“ ген. Кауфмавомъ были 
препровождены! военному ‘министру три: еллующемъ 
отзывЪ: ха кзивзя ча онапажанож 

Гиз `Оъ званямемъ территор!й ‘Самаркандокаго. - и Кат» 
ты-Курганекагое раюоновъ,. я. призналъ о ‘необкодимымъ 
устроить въ новопр!обрзтенной стран’ отдВльное, отъ 
Сыръ-Дарьинской области временное управлене. 

При устройств Зеравшанскаго края принятъ въ 
оенован!е/ ,Проектъ:Положеня*: пол управленионвъ Се- 
мир8ченской и а ‘предо 
ставленемъ начальникамъ округа ‘и: отдвловъ; ‘по’ ера- 
Е А реа ар 
болзе широкой власти. Мфстная админист я; орга 


*) См. архивъ дВло № 9929—1887 г, 


Ки жителей Зеравшанскаго края,  раздвлены На, ДВ 
категор)и: одни изъ, нихъ, имвющие политический оттЗ- 
п подчинены юрисдикщи судей; друге. суду к&- 
‚з1евъ. 

Хераджъ. взимался бухарскимь правительствомъ 
съ жителей Зеравшанскаго округа въ пропорщи съ 
обищемъ оросительной воды оть.'/,'До /› ЧАСТИ, жатвы. 


Для упрощежя дЪла.и облегченя сборщиковъ, 
нын% хераджъ уставовленъ въ развыёрь 3/, части, 

Органами по сбору податей оставлены серкеры и 
зякетчи, такъ какъ правильные выборы членовъ Обще- 
ственнаго хозяйственнаго ‘управлев1я для жителей Зе- 
равшанскаго округа, только. что, освободившахся оть 
произвола бухарскихъ чиновниковт, были-бы еще преж- 
девременны, 

Вообще-же во временныя правила по устройству 
Зеравшанскаго. округа вошли вс главныя части „Про- 
екта Положевшя“, прамвнимость и практичность, кото- 
рыхь уже .доказавы опытомъ, . Затвмъ, имЪя въ виду 
политическя и друмя ‘соображения, во, временныхъ 
правилахъ упущено все, что введено въ „Проекть По- 
ложеня“ съ цфлью постепенной руссификащиа края.*) 


`Первоначальные штаты. ‚управленя 'Зеравшан- Штаты уп- 
скимъ Е утверждены  генералъ- губерваторомъ равлен!я 3е- 
29-го... пЮня. 1 ‚ года. Измвнеше ЭтАХЪ ШТАТОВЪ равшан- 
послвдовало 24-го октября 1869 года. . Измвнеше же скимъ окру- 
штатовъ собственно канцеляр!и снова. послЬдовало — гомь. 
ровно ях годъ, а именно, о. ар ий тода, и 
оду утвержденъ, штать ‚упр: Ня дл 
о баны к 


ион и ет ы ее о 
Щы 


и о 


ъ С. не мы, а 
Е г т _— ие 
мана: м 


^ окр В Се У 
пр 


а ` Е ыы. Разногласе 


уъ между Госу- 


о к, едвл : Ь 
не расходъ на это ор НЕ ‘потому, ^ 


ар” Чиме +) 
в, в. т 


Зеравшан- 
Ъ скаго окр. 


*) Смотри тамъ-же. 
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уже прежде распоряжене о переводв поступленй съ 
этого округа въ расходное отдёлен!е, я не могу Не 
‘сохранить за собою’ права ‘разр8шеть расходы на уп- 
равлён!е' имъ и на разныя потребности, ” которыя без- 
престранно являются какъ въ мфотности, только что 
присоёдиненной. —Какъ статьи расходовт, такЪъ и статьи 
доходовъ не могуть быть еще опредвлены даже при- 
близительно. = Напр., мною ‘предполагалось расходовъ 
на этотъ округъ единовременныхь и постоянныхъ до 
100000’ руб. ‘въ годъ; между ТВмЪ, впослвдстви 
пришлось мнв дать разрзшене на’ расходы по’мно- 
гимъ предметамъ, не имввшимся въ виду при состав- 
ленши временнаго положен!я, сочинявшагося, такъ ска- 
зать, на пол битвы. 

Статьи лохода я расчитываль по этому округу 
также до 100000’р., по’ послвднимъ-же свёдёШямъ 
доходы округа далеко выше этой цифры, и есть вЪро- 
яте, что они’ возрастуть въ нын®шнемъ году до 
300000 руб. При такихь сбстоятельствахь и въ виду 
могущихъ быть политическихь перемВнЪ съ Зерав- 
шанскимъ округомъ, я’не могу допустить лишеня 
меня права расходовать доходе этого округа ‘въ пре- 
дВлахь ихъ поступлен!й»). ь 


Взглядъ На запросъ начальника Зеравшанскаго округа: 

ген. Кауф-- какъ поступить съ Сеидами и Ходжами, претендую- 

мана насе- ЩИМИ НА ПОДати съ мильковыхъ земель? Ген. Кауф- 

идовъ или Манъ изъ Петёрдурга отвзтиль слздуюшимъ предло: 
ходжей. Женшемъ; р 

Предлагаю Вашему Превосходительству потребо- 

вать оть Ходжей, имвющихь претензию на доходы съ 

мильковыхъ земель, кромв документовъ на право поль- 

зования мильками, ихъ генеологическ!е документы, ко- 

торые не оставляли-бы сомчзы!я въ происхождении ихъ 

оть Аля, неё оть Ханаф!я-Ходжи, а оть Фатимьы-Сеиды. 

Для разбора этихъ документовь вы’ назначите 

коммисс!ю изъ улемовъ гор. Самарканда подъ предев- 

дательствомъ св8лующаго и способнаго сфицера илн 

чиновника. Лицз, признанныя законными Сеидами или 

Ходжами, должны быть ‘внесены въ особый список%® 

съ показанемъ размёра причитающихся имъ миль- 

ковъ и количества денегь, ‘взысканныхь 65 послЪЬд- 

нихъ. Опасокъ этоть Ваше Превосходительство пред 


Е мнВ для разрышеня выдачи и ны, 
о аи ОЕ 


ВР Те" «дока ач 


*) См. архивъ дЪло № 100—1867 года. 


Лица, носяця назва!е  Сеидовъ или Ходжей, по 
происхождению оть. какого-либо. святого или поль- 
зующ/яся этимъ званщемъ велвдетв{е того, что, народъ 
придавалъ назване Сеидовъ. или Ходжей н®сколь- 
кимъ поколзшШямъ одной и той-же фамил!и, — казалось, 
не должны-бы пользоваться правомъ освобожденя отъ 
податей, какъ так!я, которыя, въ строго мусульман- 
скомъ смысл, несуть Сеиды или Ходжи. 

Если-бы, однако, вы замътили, что понят!я въ 
управляемомъ вами крав объ этихъ псевдо-Сеилахъ 
или Ходжахь настолько ‘различаются отъ только что 
изложеннаго взгляда, что было-бы неудобно дЪйство- 
вать противъ установившагося вь народ убъждешя, 
то разрьшаю вамъ, по. ближайшему усмотрён!ю, вклю- 
чить въ списокъ и твхъ лиць, Которыя не могуть 
документально доказать своего происхожден!я отъ Аля. 

Для предотавлевя Сеидами и Ходжами докумен- 
товъ въ образованную вами коммиссю, Ваще Превос- 
ходительство назначите срокъ по своему усмотрЪн!ю. 


Изъ вЪдомости, представленной Вашимъ Превос- 0 податяхь 

ходительствомъ, я усматриваю, что поступпен!е податей въ Зерав- 
съ ввфреннаго управленю вашему округа идетъ вееБ- шанскомъ 
ма неуспЪшно и. начинаю опасаться, что расходь. нА округь. 
устройстго администращи во вновь пр!обрЪтенномъ 
нами краз ляжеть тяжелымъ бременемъ на госу- 
дарственные доходы. Велздетв!е чего предлагаю Ваше- 
му Превосходительству принять всв вависяпя, отъ 
ваеъ мЪры къ беанедоимочному ‘взыскано податей и 
сборовъ съ ввзреннаго управленшо вашему округа. 
Кром того, разсматривая цифру 1289 руб. той-же 
вЪдомости, составляющую сумму хераджа и зякета съ 
товаровъ Катты-Курганекаго отдвла по 1 августа и 
имя въ виду значительный ввозъ въ наши предвлы 
остъ-индскаго чая, считаю нужнымъ обратить ваше 
вниман{е на то обстоятельство, что по принятому и 
установившемуся взгляду, приходяцце изъ Бухары чаи 
слишкомъ дешево оцзниваются для зякета. Всаздетве 
чего ‘не ‘только уменьшится доходъ казны оть недобо- 
ра въ зякет®, но главнымъ образомъ вредъ низкой 
оцнки вывозимаго черезъ Бухару чая окажеть вл!я- 
не на нашу чайную торговлю, а потому. заграничный. 
чай, независимо оть несовершенства способа его. уку- 
порки, долженъ цзниться сравнительно дороже. наше», 
то. лабы зякеть быль больше, и дабы нашъ чай могъ 
сколько-нибудь конкурировать съ нимъ, По этему пред- 
мету прошу васъ дать соотв тотвенныя указан!я на- 
чальникамь отдЪловъ ввфреннаго вамъ округа. 


Водопро- 
водъ: 


ев 


Въ представленной вами вздомости значится, что 
въ Самарканлекомъ отдзлв поступило 520' р: ‘подати 
Кошь-пуль. О сущности“ этой подати’ прошу’ ваеЪ дать 
мн» разъяснения, равно какф и предетавить ‘мн `о/дру- 
гихъ податяхь, сущёствовавшихь въ управляемомъ, 
Вами округ за время бухарбкаго владычества, ^^“ 

’ Разрьшая ходатайство ‘Вашего’ 'Превосхолитель- 
ства объ устройств вЪ гор: Самарканд» нозной ‘стра: 
жи, съ отнесевемъ потребнаго на’ содержа ‘оной 
расхода на городской’ базарный ‹сборъ, ‘считаю нуж- 
нымъ предупредить васъ, что испрашиваемый вами 
расходь Ни въ каком» случа» ‘не’ долженъ превышать 
той суммы, которая ожидается оть побтуплетй базар- 
вёго сбора съ гор. Самарканда. 

Изъ представленныхь вами’ “свздёнй’ ‘о город 
Пянджекентв и находящихся въ его’ окрестностяхь” 
кишлакахь видно, ч10 часть причитающихся оъ нихъ 
податей ‘собрана беками Эмира. Если воть убвждеше 
ВЪ ТОМЬ, ЧТО это. дВйствительно такъ, то вторично тре- 
боваль разъ уже собраннаго неё елвдуеть“). 


Руссюй Ташкенть первое ‘время снабжалея водою 
посредотвемь Гадрагант-арыка, который, ‘ранфе чВмъ 
войти въ русекую’ часть’ города, проходилъ черезъ ту- 
земный тородт, насвищая ‘свои’ ‘воды’ нечистотами  ‘сар- 
товскихь жилищъь, а потому ген. Кауфмант, ^ опасаясь 
болвзней въ войскахъ и‘русокомъ населени, ршилъ 
снабдить городъ ‘чиетой водой, 'посрёдетвомъ  ‹собаго, 
самостоятельнаго &рыка: ”` т ь 

`^ Были составлены проекты“и ‘ем$та на устройство 
водопровода, и пряведен!е въ иеполнее” проектиро- 
ванныхь р#боть было ‘возложено’ на’ поручика‘ Стани- 
слава Кавим!ровича” Глинка-Я нчевскаго. даа 
`Предполаганось ‘воду брать ‘изъ арыка ‘Салара, 
подвявъ ‘уровен» его ‘высокой ‘плотиной, ‘далве “вести” 
воду ‘открытымь арыкомь до Чауля, -затЪугь” перебро-” 
сить воду черезъь Чаули, устроивъ для этого ‘итарокую 
земляную насыпь; поверхъ которой продолжить арыкъ,. 
одВвЪ въ этомъ‘мВсть ложе’ досками: Чтобы“ не’‘за-› 
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указнли, что удобнфе провести воду въ русекй Таш- 
кентъ ‘изъ’ арыкаАкъ-Кургана; который: ближе ик: гот 
роду, и при переходв Чаули, въ самой узкой части’ 
дастъ возможность | сократитьсземляные: работы: почти 
въ четыре ‘раза. Стоимость: проведен!я воды» поэтому» 
проекту исчиеслена, была въ 20000’ руб.” `Военно-инже- 
нерное управлене, ‘на’ разсмотрВн!е ‘котораго спосту- 
пилъ 'проектъ, передфлало его’въ. той части, откуда 
вести‘ воду‹ 'Управлене настояло’‘на‘проведен!и / воды 
не изъ Акъ-Кургана, а’изъ Салара. 13ъ томъ ‘же году 
на Салар3 была“еооружена“ ‘плотина; ' перегородившая 
все течен!е этого арыка, и выведенъ . быль арыкъ. по 
направлено” къ Чаули. ‘Первая же ‹вима показала не- 
состоятельность этого проекта: ‘при’первомъ. же’ силь- 
номъ морезВольдомъ совершенно уничтожило плотину. 

о ОАО плотины ‘стоило ‘боле 
5000 руб. 

Въ. 1869 году была ‘составлена новая: смЬта’ на 
устройство ‘водопровода съ о отводомъ. воды изъ Акъ- 
Кургана. Стоимость работв исчиспена въ 18545 руб. 
70 коп. Эта’ емта, безъ: провврки;. была ‘одобрена 
фонъ-Кауфманомъ, и’ производство работь на коммер- 
ческомъ правв’ предоставлено” тому же лицу, которое 
выполняло первый провктъ. Работы’ по выполнен!ю. 
проекта’ шли крайне ^ медленно и' только’ въ’ октябрв 
1872г. Глинка-Янчевекй ‘доложиль генералъ-губерна- 
тору; что работы: не только! вамедляются, но ‘и стоять 
гораздо дороже емвтныхь цзнъ и’ ихъ осталось вы- 
полнить ‘очень многое и! ходатайствовалъ‘ о ‘пересостав- 
левши смзты на ‘основании новой расцёнки, установлен- 
ной для работъ въ Туркестанокомъ ‘краёв, и.о что, при 
отпускЪ дополнительныхь а 
ты могуть быть ‘окончены: въ. томъ, же году» — 

‚Дополнительная‘ см та’ исчислена въ 13500. руб. 
2 коп: и хотя ‘не была утверждена, но. исправляюцщий 
должность генералъ-губернаторъ: Колиаковскйй ‘разр®- 
шилъ выдать‘эту сумму, вмёнивъ строителю въ  обя- 
занность. о рей м ТОМИ 
1878 годувэтнойто атк певавок 

Илна. `этоть разъ ‘строитель не выполниль „данное 
слово. Наконець; строитель ‘3-го 1юля’ 1875 года офи-. 
щально заявилъ, что работы по устройству водопрово- 
да окончены и имъ можно пользоваться, добавивъ, что. 
въ дальныйшемъ. на это’ дВло новыхъ затратъ. не по- 
требуется и въ то же время не преминуль  добзвать, 
что рабетъь произведено болфе, чАмъ значилось въ смЪ- 
тахъ  какъ волвдетве. о неправильной” ‘нивеллировки,. 
о ры и работь по перервз-. 
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кв холма по’ чимкентской дорог® и устройства жолоба 
черезъ Бозъ-су. ` 

` Для провзрки‘произведенныхъ работъбыла назна- 
чена комисс!я; ‘которой было поручено, ‘между прочимъ, 
изолЪдовать: дЪйствительно ‘ли вов) работы,” предполо- 
женныя по смВтамъ, выполнены? въ достаточномъ ли 
количеств городъ снабжается водой, проведенной изъ 
Акъ-Кургана и, наконецъ, въ ‘чемъ именно’ строите- 
лемъ не выполнена принятая имъ на себя задача? 

Въ результат освидВтельствован!я комисс!я приш= 
ла къ слвдующимъ заключен ямъ;: 

1) Мысль главнаго’ начальника края’ доставить 
руеской` части города Ташкента’ чистую воду. посред- 
ствомъ ‘водопровода, совеВмъ не’‘осуществлена. 

2) Воцопроводъ устроенъ’ непрочно, ‘непригоденъ 
для своего назначен!я и постройка исполнена безъ 
всякаго’‘разечета и соображен!я ‘съ положешемъ ‘всей 
прочей системы каналовъ окрестностей города Таш- 
кента и 

3) Распредвлен!е воды по ‘городу открытыми ары- 
ками вообще неудобно для достижения  предположен- 
ныхь цфлей, въ особенности же ‘это ‘неудобно для снаб- 
жен!я обывателей чистой водой, 

ВолЪдотве такого заключен!я комисе!и, строителю 
было предложено сдвлать во ‘исправлен!я въ трехм$- 
сячный срокъ, а потомъ вновь освидвтельствовать и. 
выяснить результаты по испытан въ течен1е. 14-ти 
дней, закрывъ на это’время друг!я арыки. КромВ то- 
го ршено было воду подвергнуть химическому ‘ана- 
лизу. Строитель ‘не подчинился этому требован!ю; а 
вступиль на’ путь обычныхъ отписокъ и препира- 
тельствъ. Объяснен1е противъ акта комисс!и имъ дано 
было только черезъ 5 м$сяцевь-—въ мав 1876 года, въ 
которомь онъ ‘прежде всего нашелъ „натяжки, затем: 
няюцЦя дёло“, но согласился оъ тЬмъ, что водовородъ 
иметь слабыя стороны и недостатки, которые, ^ впро: 
чемъ, по его мнёнйо; могуть быть исправлены. По 
исправлении недостатковъ, говорить строитель: ‘водо- 
проводъ будеть уже вёченъ. Въ заключен!е строитель 
добавляеть, что стоимость произведенныхь имъ работь 
достигаетъ 72838 руб. 40 коп., получильъ же онъ толь- 
ко 48000 руб., а ‘потому ‘водопроводъ не только’ не. 
далъ ему никакихъ коммерческих выгодъ, но  погло- 
тТяль и веЪ его заработки. Мвстный инженеръ, кото- 
рому отданы были документы Глинка-Янчевскаго для’ 
повёрки; опредвлиль дЬйствительную’ стоимость ‘ра 
боть въ 54285 руб. 93 коп. Администращя и этимъ не. 
Удовольствовалась, потребовала еще заключеше техни- 
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ка; завждывающаго въ то ‘врёмя’ ирригащей‘ гг Тан- 
кента Н. Ф. Ульянова. Въ маЪ 1877 года было полу- 
чено заключене и ‘этого ‘техника; который нашелъ, 
что нивеллировка м\стности была произведена ‘мепра- 
Вильно й работы произвёлены неесгласно со емЪтами 
и что, если желаютъ, чтобы водопроводъ окончить 
устройством и онъ дВйствоваль, то для этого иотре- 
буется израсходовать еще до’ 100000 руб. 

28-го Люня’ 1877 года, Но развсмотр® ни всего’ дВ- 
ла, К. П. фонъ-Кауфманъ положилъ на немъ  слЪду- 
ющую ‘резолюцию: „Очевидно, что предор!ят! прове- 
деня воды въ русскую’ часть города 6 удалось, и о- 
тому нё улалось, что самое дВло ирригации не’ было 
вполя® понято й изучено. Десять. л®ть тому назадь 
оно казалось очень простымъ и ясвымъ, а на самомъ 
дВл% оно вовсе не было понято. Въ настоящее время 
предстоить сдЪлать слвдующее: 1) сознаться въ пол- 
ной неудач, 2) поврить произведенные расходы кон- 
трольнымъ порядкомъ и 3) ‘воспользоваться произве- 
денными работами по Насыпкв олотины и провести 
чистую воду ‘изъ Салара закрытыми трубами, собствен- 
но для питья; въ русскую часть, считая населен на- 
ше съ наличными войсками вдвое болфе противъ на- 
стоящаго. Резолюция эта въ частя, касающейся проведення 
воды изъ Салара, неё была приведена въ исаолнен!е*). 

По желанию ген: Кауфмана; возникло Ташикент- Ташкент- 
ское скаковое общество, первымъ президентомъ кото- ское скако- 
раго быль свмь Константин ИНетровичъ. Скачки н%- вое обще- 
которое ‘время происходили на’ Константиновекой Пло-° ство. 
щади (нынв скверъ); гдв было ‘уетроено ‘круглое воз- 
вышен!е изъ земли, съ котораго’ К. П. наблюдалъ ‘за 
ходомъ скачекъ: 10 р в. (Е 84 

`Туркестанская контрольная палата открыта, былёТурнестан- 
4-го мая. Въ составъ ея изъ Петербурга’ были коман- ская конт- 
дированы два контрольныхъ чиновника; во глав этО-рольная па- 
го учреждения стоялъ пер правляюний, Влади- лата. 
м!ръ а к кор _брослужиль до 
17-го февраля“ 


1867 году въ Ташкент было уртроенр при Сыръ-Дарь- 
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комтъ; и-быля, введена. первая организащя. почтоваго 
дВла въ краз, 

Тоть же коллежекй. секретарь «Жукъ. генералъ- 
губернаторомъ. Кауфманомъ и былъ назначень ‘и; д. 
почтмейстера Сыръ-дарьинекой почтовой › конторы: ‹ ВЪ 
гор. ТашкентВа & 

Почтовая часть Сыръ-Дарьинской, области, ‘какъ 
и другихъ областей края; . быпа подчинена  админи- 
стращя военно-народнаго  управлен!я, а. ближайшимъ 
образомъ выръ-дарьинекому областному правлен!ю: 

'„Въ фортахь,вавъдыване › почтовою |; частью было 
возложено на офицеровъ. Пруемъ. денежной: корреспонс 
денщи и посылокъ былъ-открыть въ Ташкент. 1-го 
декабря 1869 года; да исто въ первое время. только на. 
городъ_ВВрный. Пересылка денегь. частными. лицами 
до этого времени. производилась. слвдующимъ: обра- 
зомъ: желавший. отправить деньги, наприм8ръ; изъ 
Оренбурга, въ Ташкентъ, ввосиль. ихЪ въ Оренбургское 
интендантство, которое, выдавь ему. квитанцию. въ ло- 
лучеши денегь, въ.то жевремя сообщало завВдываю- 
щему интендантеною частью. вь Туркестанскомь краЪ 
о выдачВ внесенной суммы предъявителю квитанщи. 
Въ туркестанскомъ же интенлантствЪ: часго денегъ со- 
вершенно не было, и прелъявителю кватанщи иногда 
приходилось ждать полученя денегьъ очень. долго, 

Изъ Ташкента. въ. Европейскую Ресошю_ деньги 
пересылались исключительно съ попутчиками, при оказ!и; 

1-го, юля 1871 года была ‘открыта, на, основания 
закона 58-го апрля 1872. года, въ ТашкентЬ ташкент» 
ская областная почтовая контора, которая, какъ, и-вся 
почтовая часть въ краЪ. была подчинена почтовому 
департаменту и во главв управлен!я почтовой. частью> 
въ Сырь-Дарьинекой области былъ’ поставленъ управ- 
ляющй почтовой частью. ВМ. бт 


- 1869-й годъ. _ 
Кауфмана би , и ы бла парта Си. 


В 
ъчЪйшее . -й, 

тельность пе возбуждал, тЬмЪь, волн отвя. въ му- 
мы поъмаклыт пакелеми Ъдатель степной, 
глашнему Преосвященнму 

сно-тузем. Томскому за зан, необходимыми для исполне- 


огда предофдатель степи 


Ваископъ  томсй Алексей находиль возмож- 
нымМЪ и блеготворнымь отправить въ киргизск!я` отери 
Семипалатинской области‘чаеть Алтайской мисои для 
обращен!я мусульманъ въ христанство, тВмъ боле, 
что мног1е киргизы изъявили желаше креститься, какъ 
объявилъ ему объ этомъ губернаторъ Семипалатин- 
ской сбласти, почему и испрашиваль по этому ловоду 
распоряжения СвятВйшаго Синода. Пселфдый, въ ви- 
ду такихл, донесен{й томскаго епископа, призналъ от- 
крыт{е миссйонерскихъь дЪйстьй алтайской духовной 
мисс!и въ Семипалатинской области своевременнымъ, 
но, принимая во вниман!е, что желаемый успЪхь въ 
дфйстмяхь мисс]и будетъ зависЪть оть изысканя до- 
статочуыхь для сего средствъ, раарЪшилъ преосвя- 
щенному томскому, по соображени со средствами ал: 
тавской мисси, приступить теперь же, по соглашению. 
©ъ подлежащимь свётекимъ начальствомъ, къ откры- 
тио миссюнерской дВятельности въ предфлахь Семи-. 
палатинской области. 

Вь виду Того, что южная часть Семипалатинской 
области отходила къ Туркестанскому генералъ-губер- 
наторству. Оберъ-Прокуроръ СвятВйшаго Синода, графъ 
Дуитр!й Толстой, 11-го января 1868 года обратился къ 
генералъ-губернатору Кауфману съ просьбой оказать 
съ своей стороны содвйстые Томскому епархальному 
начальству и Алтайской духовной мисёи въ дЪль 
проевщевя Св. взрою нехрисманъ-кочевниковъ, Се- 
мирЪченской области, | : 3 

ОтвЪтное письмо генерала Кауфуана на имя кня-. 
зя Николая Сергзевича Голицына оть 16-го января 
было слВдующаго содержания: _ + ; 


` „Ознакомившись съ дфятельностью и направле- 
емъ русскаго мисе!онернаго общества, я обращаюсь 


‘манию Вашему, | 


ите ли Ваше. 
ро Пе 


па 
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дами, посреди которыхь прихолилось дЪйствовать рус- 
скимь мисоонерамь въ Алтайской, Забайкальской и 
Иркутской миссяхъ. * . 

Релийозныя начала ТВхъ и другихъ совершенно 
разнятся Между с060ю, и если православная вЪра 
трудно распространяется между язычникама, не им8ю- 
щими фанатяческой вражлы къ другимъ исповвда- 
н|ямъ, то тВмъ трулнёё она можеть привиться при 
обычныхь премахъь нашихь, къ тому же въ средь му- 
бульманства, главнымь принцицомъ котораги есть не- 
нависть Ко вовыъь иноврцамъ. 

Мусулеманство въ распространеви ‘своёмъ ни- 
когда не стВенялось никакими средствами Къ дости- 
женю цзли, и нельзя не признать, что оно обыкно- 
венно уступало тамъ, гдв нельзя было сопоставить 
ему равносильныя ередства съ христ1анскимъ учен!емъ. 

Въ невЪжественной сред оно двлало такя ус- 
пЪхи, какими едва-ли можеть гордиться какое-либо 
другое исповздане. Новые подданные Его Велачества 
въ занятой нами части Средней Азши сплошь мусуль- 
мане и въ большей части этой страны весьма фанати- 
зврованы. Не имфя сами чувства терпимости, они не 
могутъ допустить мысли, чтобы иновфрческая власть 
не употребила Какихт-либо энергаческихь мВръ къ 
обращению ихь въ хрисманство, и потому зорко спВ- 
дять за каждымъ шагомъ правительства Во Вновь за- 
нятомъ краз. Они пугаютея малЪйшаго Намека на ка- 
кую бы то ни было мвру, которая можегь казаться 
имъ клонящеюся къ обращено ихъ въ хрибманство: 
они видятъ намекъ‘тамъ, гдь его даже й не было, 
Я могу сообщить Вашему С!ятельству прим ръ ще- 
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отечество Росс]я, знають ли они хоть. чте-нибуль иаъ 
ея истори или географуи? ЕН ли они, какими пу- 


тямв Господь далъ ей такую силу, кто изъ великихъ 


царей и какими способами содВиствоваль къ образова- 
вю столь могущественнаго государства? ' 

Оказалось, конечно, что ни малвашаго понят!я 
они о ‘томъ не имфютъ. Зная восточный обычай, по 
которому значительное пицо, посъщающее медрессе, въ 
ознаменован {е этого посъщен|я жертвуеть что-либо. на 
пользу училища, я предложилъ нанять на свой счетъ 
учителя, который приходиль бы къ нимъ для бесвды 
и чтеня истори и география Росси въ тВ часы. ка- 
ке признаются удобнЪе для нихъ, одинъ или два ча- 
са въ недёлю, для чего пожертвовалъ триста рублей 
въ годъ, я 

Къ крайнему моему удивлен!о, благодарность, вы- 
раженная мн за эго приношене, далеко не соотвЪт- 
ствовала моимъ ожидашямт, въ особенности, взявъ въ 
сдубраженше тотъ избытокъ благодарности, который 
‘изливаеть каждый мусульманинъ при получещи имъ 
самаго незначительнаго подарка. Обративь вниман!е 
на это обстоятельство, я впослдств!и узналъ, что бла- 
годарность учениковъ потому не соотв тствовала по- 
дарку. что у нихъ явилось подозрзне, что наемъ учи- 
теля отчизнов8 дня есть первый шагъ водворен!я на- 
шего въ училище съ цвлью обращешя мусульмавнъ 
въ христ!з нство, й 

° Воть Другой примвръ; въ „Проектв Положе- 
ня“ объ рАвлени Туркёстанскимъ краемъ, даннымъ 
мн Высочайшею волею въ От, при перечис- 
лени я ‚одного изъ отдьлен!й областныхъ прав- 


лен, между прочими предметами поименована также 
ни 
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ву, на которой брошенныя свмена  заглохяутъ, если 
ее предварительно не удобрить. Проповздываше хри- 
станской религи въ настоящее время не дасть .хоро- 
шихъ посльдетви, оно принесеть положительный вредт, 
ибо отдалить оть насъ туземцевъ и можетъ лишь по- 
родить зётрудненя, съ которыми трудно будеть спра- 
ВИТЬСЯ. 

Въ настоящее время‘мы можемъь лишь путемъ 
народнаго образовашя приготовить населене края къ 
принято христанскаго учен!я, предоставивъ религ!0з- 
‘ныя возар8вя народа самимъ 0еб%, нё Касаясь ихъ, 
распространять посредотвомъ школь мысли, боле со. 
образныя съ святымь учешемь Христа. Падеше  маго- 
метанства должно совершиться, если въ народ бу- 
детъ распространено хотя начальное образован!е, осно- 
ванное на человВческихь началахъ. Мусульманская 
релимя враждебна народному развит!о, хотя и не вос- 
прещаетъ ‘посфщать школы, гл, мололое мужское по- 
колн!е съ молоду научается ненавидеть инов$рцевъ 
и кромв чтеня ничему болфе не учится, в т®., кото- 
рые побвящають себя на служене наукз, предаются 
изучению корана и его толкователей. Когда въ народь 
‘распространятся идеи, составляющИя основу нашего 
Святого ученя путемъ нашихъ элементарныхъ школъ, 
тогда мусульманство потеряеть то очарован!е, кото- 
рымъ оно теперь держится. Когда явятся признаки 
‘ослаблен!я мусульманства, можно приступить къ рас- 
пространеню православ!я; до твхъ же поръ, покуда 
‘мусульманская религ!я не утратила своего могуще- 
ства, покуда она еще обаятельно дЬйствуеть на мас- 
су населевя, развитого вь томъ направлении до та- 
кой степени, камя присущи мусульманской религ, 
до твхъ поръ нельзя касаться вопроса объ  обраще- 
ни. 
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средственное” столкновене съ’ народом; были люди, 
получивцие высшее образован!е, окончившие” академи- 
ческ!й или универеитетовй курсу не въ зтомъ заклю- 
чаются необходимыя качества этихъ’ людей, а въ томъ, 
чтобы они были люди; совершенно посвятивши!е` себя 
этому труду "и; главное, вполнз добросовЪъстиые, 

`: Въ этомъ случаВ. я вполнв раздвляю о мысль до- 
стойнвйшаго архипастыря, Высокопреосвященнаго Пар- 
феня; Арх!епископа` Иркутскаго; который  говоритъ: 
„опытъ показаль; чтоовъ дълВ обращения: въ христан- 
скую‘взру; усизжь зависить не оть’ учености, хотя 
бы она ‘была украшена степенью’ доктора богословия, 
смиренные ‘сердцемъ и’ исполненные духа’ благодати 
пруженики, проникнутые до’ евмоотверженя любовью 
къ  погибающему безъ- Христа’ ‘челов8ку— воть д%- 
ятели; объ изведен]и которыхъ ‘на . жатву ‘молиться 
должно“: ; 

Слова эти; ‘какъ ‘нельзя ясне указываютъ-на тв 
свойства ‘людей: которыхъ’влЪдуеть желать въ распро- 
странителяхъ первоначальнаго образовав1я: '^Само’ | с0- 
бою! разумФется, образоваше ‘это можеть! быть ‘распро- 
стравеноо не’ иначе, какъ’ ‘посредством  наролныхъ 
итколь, поэтому’ люди, ‘для’ сего’ призванные. къ званшо 
учителей народныхъ училищь, должны” "анать кромв 
русскаго ‘языка ище’и м8етныя ‘нарВч!я, затБмъ` арив- 
метику и’ отчизновдвшел Кром тоге; было’ бы также 
весьма полезно обратить внимане на’\то/этобы каждый 
подобный учитель, ^ независимо ‘оть’ нравственныхь 
свойхъ _ качествъ и’ лостаточнаго ’научнаго развит, 
пывль понят о. хл®бопашеств®‘домоводствЪ, › пчело- 
водетвЪ; уходв ав’ больными: домашними средствами и 
знал какое-либо ремесло, наприм. кузнечное, плотнич- 
ное, сапожное, ‘етолярноё ит. и. “Недостаточно, ‘конечно, 
знать все’ это теоретичеекг, но въ высшей степени. полез- 
но умть самому взяться за одно изъ этихъ ремеслу, ‘что- 
бы въ случаз нужды онъ могъ трудами рукъ своихъ 
зарябатывать ‘себз хлвбъ. Ничто такъ не ‘увлекаеть къ 
полезному труду, какъ прим вр о 
| Факимъ-то способомъ и такими-то людьми‘ подго- 
товленноегнародонаселен!е› можно будеть дъйствитель- 
но сравнить’ съ морально ‘вспаханной и ‘разрыхленной 
почвой, и тогда ни одно, посвянное оеВмя добра не про» 
падетъ даромъ, и не заглохнеть, тогда двйствительно 
настанеть ‘время ‘проповздывать хрисцанство Геъ уз- 

что: проповЪдь Слова Вожия не ^ уподобится 
гласу воппощаго‘ въ пустыв®.*) —^ оцават знозиаабн 
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Недостатки 


Въ маЪ мъсяц ген. Кауфманъ; ‘убфдившись въ 


«Проента по-недостаткахь „Нроекта ‘Положен!я“ 1867. года; сооб- 


ложен!я 
1867 года». 


щалъ Военному министру слфдующее: _ 

‚„Ири. цервомъ ознакомлени съ ‚краемъ,я убЪдил- 
ся, что! преподанный мн® въ руководогво › „Ироекть 
Положеня“, хотя въ. главныхъ ‘основавяхь своихъ и 
оказался. удовлетворительнымъ, л®мъ сне-менфе при 
примвнени его къ управленю  краемъ, выказалъ и 
нкоторые недостатки, вто особенности въ денежныхъ 
средствахъ. Заключая въ себЪ ассигнован!е 432,100 р. 
только на. содержан!е‚ ‘администращи ‘и при ‘томъ. въ 
самыхъ скромвыхъ и. не соотв тетвующихъ для. разви- 
тя. пройзволительности края. разм рахъ, ,Проектъ 
Ноложен!я“ не опредфлялъ даже необходимой суммы 
на таке расходы, которые въ краз уже существовали, 
какъ, напримВ рт, ‘солержан!е  почтовыхъ. сообщен!й, 
для удовлетворен!я коихъ 200,000 фонда, назначеннаго. 
въ мое ‘распоряжен!е' по тому-же „Проекту Шоложен!я“ 
на ‘непредвидённыя надобности какъ для войскъ; такъи 
по гражданскому управлен!ю, было крайне недостаточно, 
въ особенности въ первое время, когда самое. вьеден!е 
въ дЪйстве новаго положеня потрэбовало. особыхъ и 
довольно значительныхъ расходовъ, какъ то организа- 
шонныхь коммисой и т. п; 

Въ виду сознанной мною, по прибытм въ край, 
неотложной необходимости введен!я въ ’ономъ новаго 
порядка управленя, и въ то же время лишенный. вся- 
кой возможности испрашивать ‘разр шен!е на прове- 
ден!е той или другой м8ры, выходящей изъ пред%- 
ловъ даннаго въ руководетво „Проекта. Положен!я“,, 
чему главнёйше препятствовала отдаленность моего 
пребыван!я при’ болВе  чёмъ неудовлетворительномъ 
состоянйи почтовыхъ сообщев!й; я принялъ: н®которыя 
мзры; о коихъ имвю. честь довести до ‘евздвыя Ко- 
митета Министровъ. ; | 


Остатками" оть суммт, ассигнованныхь въ. мое 
распоряжене, со времени ‘учрежден!я › Туркестанскаго 
генералъ-губернаторетва до 1868 года. съ присовокуп- 
лешемъ ‘остатковъ  оть мёстныхь ›доходовъ ‘края’ за 
1867 голъ; ‘расходованше  .которыхъ, по Высочайшему 
повел ею, поелёдовавшему въ ‘маз 1866 года; предо- 
ставлено было мёстному ‘начальству бывшей Турке» 
станской области: на прав экотрасрдинарной суммы; 
мнЪ удалось покрытБ вс расходы; не’ имВвш!е ассиг 
нован!я не только въ 1867 ‘году, ни въ 1868 году, 
смфтное исчислене котораго также ограначивалось 
цифрою „Прпектомь Положенйя“ ‚опредзленною. 
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Друця, одфланныя. мною противъ. сего, Проекта 
изм невя, заключались въ слёдующемъ: 

1) По малочисленности уЗадовъ Туркестанскаго и 
Чимкентскаго, оба эти уфзда слиты въ одинъ Чим- 
кентскй, съ придащемъ начальнику онаго однаго по- 
мошника, сверхъ двухъ, положенныхь по штату. Та- 
кое-же добавлевше помощника сдЪФлано и въ Ходжент- 
скомъ уЗад® въ виду обширности онаго. 

2) По незначительноста числа дЪлЪ. подлежа- 
щихъ мировому разбирательству, въ областныхь горо- 
дахъ ВЪрномъ и Ташчентв, назначены особые чинов- 
ники въ качеств\ судебныхь слЪдователей. Кром 
того, въ г. ВФрномъ добавленъ другой узздвый судья. 

З) Во всъхъ уфздахъ О области и 
нЪзкоторыхъ СемирЪченской, ‘вторые  письмоводители, 
полагаемые п› штату при уздныхъ  налальникахъ, 
пракомандированы частью къ моей канцелярм, а 
‘частью къ областпымъ правлевямъ по ограниченности 
средствъ, предоставлекныхь этимь  учреждешямъ 
„Проектомъ Положения“. 

4), Ва должность писцовт, полагаемыхь по найму, 
допущены лица съ правами государственной службы 
въ томъ уважен!и, что нВтъ желающихь Вхать въ 
такой отдаленный край на свой счеть и на небольшое 
жалование, а на мВотЪ нёть вовсе свободныхь людей, 
которыхъ можно было-бы нанять на должносги пис: - 
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‘совъ и юстиции, я признал для бнаго полезнымъ от- 
‘нестиеь къ подлежащимъ министрамь о пересмотрВ 
соотв тственныхъ частей‘ „Проекта Положен!я“, а так- 
же къ министру янутреннихъ дёлъ касательно устрой- 
‘ства почтовой части. За симъ при министерствахъ: 
финансовъ, внутреннихъ дёлъ и юстищи были слстав- 
лены особыя коммисси съ участемъ членовъ ввЪфрен- 
наго мнЪ генералъ-губернаторства и выработанные от- 
двлы измьнев!й частью уже представлены въ Коми- 
‘теть Министровъ, а частью будуть ‘представлены въ 
‘самомть непродолжительномь времени. 

Предполагая, что всё эта предположеня удосто- 
ены будутъ утвержден]я, такъ какъ необходимость 
оныхъ сознана опытомъ и вызывается м8стными нуж- 
лами края и при томъ измЪняеть административное - 
устройство лишь н$зкоторыхъь частей управлен!я, я 
полагалъ бы полезвымъ сдфлать измёнен{я и въ осталь- 
ныхъ частяхъ администращи генералъ-губернаторетва 
‘въ соотв®тсти тому кругу’ дфятельности, который 
останется на обязаннести этихъ частей, съ учрежде- 
чемъ въ крав новыхъ органовъ управлен!я, съ под- 
чинешемъ ‘ихъ непосредственному вдфнИо подлежа- 
щихъ министровъ, 

: Представляя вышеизложенное предпиоложен!е на 
благоусмотрьне Вашего Превосходительствя, имвю 
честь просить исхочатайствовать мн% черезъ Комитетъ 
министровь Высочайшее уполномоШе на слВдующее: 
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3) О’ вевхь мироприиуяюв доводить” до овфджнтя- 
Комитета Министровъ, 'подебно тому, какъ это разрВ- 
‘шено ВысочАйие ‘утвержденныхв ‘91-го октября 1868 
года ‘положенемь Комитета Минибтровъ тенералъ-гу- 
бернаторамъ: Оренбургекому и Западно-Сибирскому. 

ПослЪ отказа Комитета `Министровъ по вышеиз- 
ложенному ходатайству, въ ноябрф того же года гене. 
раль Кауфманъ писаль Военному министру: 

Постановленемь Комитета Мени въ, Высочай. 
ше угвержденнымь 6-го’ Тоня сёго’ Ы не только не 
раарвшено мое представлене, въ смысль мною испра- 
шиваемомЪъ, но даже ограничены права, предоставлен- 
ные мн прежнимъ постановлемемъ Комитета Мини- 
стровъ и „Проектомъ Положешя“. 

Не ‘предвидя подобнаго исхода моему ходатай- 
ству и признавъ необходимымъ предоставить военнымъ 
губернаторамъ хотя незначительныя средства къ уст- 
ройству разныхъ пом щен! для потребностей ноенно- 
народнаго управления, дорог, мостовв и вообщё для 
завъдыван!я работами, на счегь’ ассигнованной по дЪй- 
ствующей ‘смВт® суммы на расходы, имвюцие харак. 
теръ зьмскихъ, я усилилъ штаты добавленемь пяти 
чиновииковъ, ’содержан!е коих, отнес. на тоть же 
предметъ, о чем вывст8 съ 'еимъ! особо довожу до 
свЪдвня Вашего’ `Превосхолительствв; сверхъ этого, 
назначиль въ увзды, глё есть ‘бваъуфздные города съ 
значительнымь набеленемъ, вторыхь `помощниковЪ 
Увздныхъ начальниковт, помощниковъ къ начальнику 
города Ташкента, "судебных ‘ слВдователей, ‘съ 0 
сенемъ расхода на остатки’ ‘отъ упрааднешя Тур 
станскаго увзда, по недостатку ихъ на. 200_ ‘тыса чный 
фондь, ‘вобигнованный на’ "епредважьвиые ра ы ы.. 

био, Ни. а ашег 


Презоеходитель + Б прое 
ствовать мы, и ны ее н к : 
мое мною въ’ предетавл 5-го мая и объ обтав: 
ва я о: ме :. 
ей : 
ро бмыелу поонито ВЫ 
нистровъ, я поставлень вт 


ян 


Ибтво нЕ №. 


Заключен 


Аб 


ралу Кауфману право иам$нять временно дВйствующе 
штаты и дьлать друя. вытекаюця изъ сего распо- 
ряжен]я, отнюдь не выходя изъ нормы суммы, поло- 
женной на содержане личнаго. состава, согласно „Про- 
екта Положеня“ и отнюдь не относя ихъ, на, счеть 
другихъ статей расхода. 


Въ нЪ м$Всяцз, посл8 военныхь дьйствй, быль 


мирнагодого-заключенъ мирный договоръ съ Бухарскимъ Эмиромт, 


вора съ Бу- 
харою. 


Объ устрой- 


которымъ опредълялось: присоединене къ ‘Росси Са- 
марканлскаго и Катты-Курганскаго округовъ. Осенью 
было произвецено разграничен!е россфаскихъ и бухар- 
скихъ владвий смз шанной международной коммисаей: 
изъ ма!ора Бергбаума и ротмистра Терентьева съ нашей 
стороны и Мухамедъ-Насыръ:Мирахура—еъ бухар- 
ской. 


При образовани Туркестанскаго генералъ-губер- 


ствЪ духов- наторства, въ ра1онЪ послЬдняго находились при вой- 


наго управ- 


скахъ и въ городахт, и казачьихь станицахь церкви, 


лентя въ Туртри нихъ состояли священно и. церковно-служители, 
естанскомъзъ порядкЪ духовнаго управлен!я подчинявиИеся 


краъ. 


Епарх!альнымь Епископамт, въ бывшихЪь областяхъ: 
Туркестанской — Орьибургскому и Уральскому и Семипе- 
латинской-Томскому и Семапалатинскому. 

‚ Высочайше утвержденнымъ въ 13-й день Поля 
1867 г. штатомъ управленй комендантовь и воин- 
скихъ начальнаковъ въ 'Гуркестанскомъ военномь ок- 
тА опредфлено имЪть въ рыюнв сего округа 16 та- 
кихь управлешй и въ каждомъ изъ нихъ по одному 
священнику, ь > 

Въ мав м5еяцВ ген. Кауфмант, признавая преж- 
нее устройство духовнаго управлешя въ крав пе со- 
отвтвующимь смБгнымь потребностям и условямъ, 
а также новому административному раздьленш края, 


ОА ое ркльоуВАр Святйшаго Синода слЪ- 


У 


хоя. Существующая. завис. 
риа Орем. 
ны ‚Выгодно 


а 
АО о 


-И 
ею, СВ енной 


АОНы: СЖВ о СЬ 
ОНУ ЗУ ЛЬыАнОТВО, 
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быть можеть самов НН въ свЪтЬ, нельзя 
безъ ущерба ‘для государственной релими и ея значе- 
ня забросить, такъ сказать, туркестанскую паству. 
Кромв чисто Она, значен!я, неустрой- 
бтво Этой ‘аетвы влябть вобьма вредно и на проч- 
ность Нашего” положен въ мусульманскомь краёв, 
Желая фактёми локазать превоеходетво хрисманской 
цивИтизаци надъ иалгометанствомь, мы должны обна- 
ружить прежде всего полную и всецвлую преданность 
требованямь нашей в5ры и никакъ не до вольствовать- 
ся бЕднымй чабовнямя й молитвенными домами, съ не- 


удёть благо- 
усское `насе 


ей ВЪ В и ‚. тЫ поможни Ташкент 
этого центра мусульмёнъ Туркестанскаго ^ 
о 
Взрный. Городь этотъ 1 В 
о и ао И ббтонинил 
ри ея. | а с а. ар р 
и НТ ‚ у Жизнь, в | ЕмЪ ло вябя,. 
о 
2 м посл® ге ен. нах ман. 

е од, 
етого Ре иЯбо  солержяня: ^^ 
вап нтв еон ав ЗНаУВОХ. Як 85. 
ОТО) Чоу оуенаь, оно О-В АЖ ЗАЧ а 


Овта 
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Ваше Превссходительство, изволили сообщить мнЪ 
свои соображеня о необходимости. учредить. новую ар- 
х1ерейскую кафедру. во ввзренномъ Вамъ..Туркестан- 
‚скомъ краз. = бАЕНЕО! р ина) 

С Между тВмъ въ Биржевыхъ ВВдомостяхь. (30-го 
апрёля 1359 г, № 114) пяшуть изъ. Ташкента, что дз- 
ло обучешя и обращеня язычниковъ въ православе въ 
СемирВченской области идетъ чрезвычайно. уси шно. 
Недавно 500 китайскахь выходцевъь приняли здЁсь 
христанство. Предъ. отьёздомъ, моимъ (автора) изъ, 
Взрнаго явились еще 60. человзкъ неофитовъ, изъ ки- 
тайскихь же, выхолцевъ. 

Раздвляя съ своей стороны означенныя сообра- 
женя Вашего Превосходительствя, я, въ виду приве- 
_деннаго печатнаго извЪстя изъ, Ташкента, имвю честь. 
-вогласно желанию Высокопреосвященнаго Митрополита, 
С.-Петербургскаго, просить Васъ, Милостивый  госу- 
дарь. почтить меня увфдомлешемтъ, не изволите ли вы 

найти удобнымъ и полезнымъ, чтобы до раземотрзыя 
въ установленномъ порядкВ вопроса объ. учрежден! 
‚епискоши въ Туркестан, были прикомандированы въ 
укрзплене Взрное или другой пунктъ, еъ цвлью. под- 
держав тамъ. православ!я и удовлетворещя. религ. 
озныхъ потребностей м8стнаго. населения, двое изъ 
мисс1онеровъ Томской епархи, гдВ есть люди. способ- 
ные для такого дла; каковымъ мисе!онерамт, въ слу- 
‘ча нужды, можно раарВщить употреблять костюмъ 
„мрянъ киргязскихъ. Успьшное дЪйствован!е мисс!о-, 
неровъ въ Туркестанской области, по. мивнйю, Высоко- 
преосвященнаго Митрополита Исидора, согласному съ 
‘выраженнымъ въ отношени ваглядомъ Вашимъ на зна- 
чеше православ\я въ семъ крав, было бы весьма бла- 
‚годвтельно и въ политическомъ отношени, потому 
что принявцие православ!е всегда будутъ на сторон» 
правительства и какъ примфромъ своимъ, такъ и про-. 
`тиводВйствемъ киргизамт, еще неосвоившимся съ по- 
рядкомъ твердаго управлен]я, могуть . оказать немало- 
‚Ва. тнт ге а: | 


ь. вославе 
‘Ветно случ 


съ кни ках’ У а 
олько развит!емъ ны понятий, распро- 
-странешемъ просв щеня въ народв, можно пригото- 


—“ 


вить, продолжительною работою въ одномъ паправле- 
ни, почву, на которой Слово Христово найдеть себь 
жатву; безъ этой подготовки малвйний намекъ на хри- 
ст!ачетво скорй произведеть боле или мене. силь- 
ную оппозицию между мусульманами и можеть быть 
причиною политическихь осложненй и внфшнихъ, и 
внутреннахъ, > з 

Только поерелствомъ школъ, правильно постав- 
ленныхъ, безъ всякаго религознаго оттВнка, мы мо- 
жемъ налфяться успвть со вреченемъ ослабить му- 
сульманство тамъ, гдВ оно дошло до фанатиама и не 
дать дойти до него тамъ, глЪ мусульманство мало из- 
вЪотво или мало окрёпло, какъ, наприм.. между кир- 
гизами, но надо оговориться: киргизы плохе мусуль- 
мане въ смысль исполеня обрядностей, но у нихъ 
воззрВн!я, понятия, м!росозерцане мусульманское, и 
они называють и считають себя мусульманами; тро- 
гать ихъ вЪрован!я безнаказанно нельзя, какь и у на- 
стоящихт, у истыхъ мусульмант.*) . 


По просьбв ген. Кзуфиана вь Петербургв была Петербург 
учреждена особая комисе!я для равомогрВ ня вопросовъ ская номис- 
объ учрежден въ Туркестанскомъ краз финансовагося пля обра- 
управленйя подъ предс®дательствомъ Тайваго Совфтви- зованяфи- 
ка статсь-секретаря Грота. Оть Туркестанскаго края вансовагоуй- 
въ составъ комиси вошли генераль-маоръ. Гейнсъ, равленя въ 
полковникъ Гомзинъ и коллежеюкй совфтникъ Ида- Туркестан- 
ровъ. скомъ нраЪ. 
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=) См, ламъ-же. 
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бенНо 'ситцевъ, составляющихь главный предуеть ва- 
шей торговли въ Средней Аз!и.*) 


Казенная 14-го октября открыла свой дЪйстмя Туркестан- 

палата. СЁЗЙ казеньая палата. Послёдняя вздёла какь оклал- 

выми сборайр, такъ и Неокладными. Для наблюденя 

за  исправнымь поступленемь посльднехь въ ея 

распоряжении были стариие и ылади!е акцизные над- 

зиратели, которые также занимались и повфркой тор- 

говыхь докумёнтовъ и производали ревизшю въ прихо- 
до-расходныхь кассахъ. 


Ташкентское 16-го октября приходо-расуодная касса въ г. Таш- 
областное кент» была преобразована въ Ташкентекое ‘областное 
казначейство хавыйчействе, 
и уъздные Приходо-расходныя кассы въ другихь тородахь 
кассы.  Туркестанскаго края одновременно были перейменова- 
вы вЪ уфзныя касбы. 


Взглядь Въ ноябрЪ м%сяцВ ген, Кзуфманъ сообщилъ минЕ- 
тен, Кауфма.стру финансовь и Государственному контролеру: При 
на на финан. ВСТуплен|и въ управлене Высочайше зв ренныхь мн 
совыя учре. Туркестанскимь тёмерала -губарнаторствомт, я; преж- 
жденявь Д@ веего, счелъ нужнымъ обратить обобоё вниман!е на 
Туркестан. УСТройство въ краз финансовой застй. “Причины, ме- 
скомъ краъ. НЯ КЪ Тому 106 давиия, заключалйсь: во-первыхт, въ 

важности ‘сего дЬла и зависимости ‘015 ОНАгО ие только 
успьшнаго выполнен!я поеподанныхь правительством” 
указаний по устройству Туркестанскаго края, но и во- 
обще будущностй онаго; а во-вторыхъ въ желан!и из- 
бЪгнуть собый прежвяго времени и того хаотичеека- 
го положьшя фанавсовыхь дёлъ въ кра\, которое пс- 
родило правизельственные долги и вызвало для ихъ 
погантен!я узрежден!6 дорого стоющей коммисе!и. При 
самой энергичной дФятельности ъоммисс]я эта могла 
только нынВ заковчить дЪло, на нее  возложенное. 

Но ближайшемь ‘овнакомлени съ финансовымъ 
двломъ въ краф, я пришель къ заключению, что къ. 
устранено происшедшихт, въ этомъ отношен и, без- 
порядковъ наиболве  соотаётетвенилю и радякальною 
и а ‘введен!е въ кра системы един- 
ства Кнссь, согласованной ‘©ъ потребностями `Туркес- 
авАаНИО" ВОВА ЕВ ЧТИВРХУОВЯОТ 08 ООО 

_ Руководамый этямъ убъждешемь я; еще въ быт- 
ноеть въ прошломь году въ Петьрбурге, вошель въ 
соглашене съ Вашимт Высокопревосходительствомт, 


*) См. архить Канц, Ген.-губ-ра, дЪло № 19—1571 года. 


поолЪдотыемъ чего было командирован{е въ Туркестан- 
ск!й край двухъ контрольныхь чиновниковъ, & затмъ 
и учреждене тамъ контрольной палаты, открывшей, 
съ апрЪля сего года, свои дЪйстия. 

Независимо оть сего, по прибы\и въ Ташкентъ, 
я предполагаль одновременно съ введешемь въ кра 
новаго положен!я, открыть дЪйств!я областныхъ казна- 
чействъ и уВздныхъ кассъ. Предположен!е это, къ с0- 
жап% но, не осуществилось, ибо, хотя я и получиль ВЪ 
начал® сего года отъ управляющихъ казенными пала- 
тами, согласно распоряженио Вашего Высокопревосхо- 
дительства, списки лицъ, изъявившихъь желане занять 
въ граф должности областныхь и уёздныхъь казначе- 
евъ, но какъ число таковыхъ лиць значительно пре- 
вышало мВстную потребность, то при отбутстви болве 
опредлительной рекомендащи со стороны министер- 
ства финансовъ, я затруднялся выборомъ лиць с10соб- 
НЪйшихъ. - 

ТВмъ не менфе, не останавливаясь въ ДАЛЬНВй- 
шемъ исполнени предпринятаго мною намвреншя, я 
въ мартВ сего года сдзлалъ распоряжеше объ учреж- 
дени на м\%стВ особаго комитета для опредвленшя фи- 
нансоваго и контрольнаго порядковъ. 

Комитеттъ, руковолствуясь данною мною ему прог- 
раммою, обсудиль, при участи чиновника со стороны 
государственнаго контроля, вопросъ обь устройств® 
въ краз единства кассы и, кромв того, проектироваль 
особыя. правила о поступлеШя доходовъ и проязвол- 
ств расходевъ до того времени, пока будуть сформи- 
рованы и открыты казначейства, временныя правила 
эти утверждены мною 12-го апрёля сего года и вве- 
дены вь дйств!е, ; 

При обсужден въ помитетв вопроса о способ 
введен!я системы единства кассы, вознякъ вопросъ о 
томъ: въ въдомотвВ какого министерства должны со- 
стоять учреждешя, которыя будуть пользоваться пра- 
вами и обязанностями казенныхь палать въ краз, и 

ацонально-ли возложить права и обязанности этихъ 

инансовыхь учреждений не только на областныя праз- 
лен!я, какъь это опредвлено „Проектомъ Положения“ 
объ управлени въ областяхь Тускестанскаго генераль- 
губернаторства, но и вообще на какой бы то ни было 
правительственный орган, который це входиль бы въ 
‘составь министерства финансовъ, еее 
` _ Кь уявненио сего вопроса, ны соображений, 
‘подробно изложенныхь въ припагаемомь у сего въ 
‘подлиннякВ журнал комитета 13-го марта сего года, 
могутЪ служать сл щя положеня: аква &а 


= ВЕ: 


1) Если */, четырехъ миллюннаго капитала, не0б- 
ходимаго для уловлетвореня потребностей войскъ и 
учреждений Туркестанскаго генералъ-губернаторства, 
должны быть доставляемы изъ общихъ государствен- 
ныхъ источниковъ, по непосредственнымъ распоряже- 
вямъ министерства финансовъ, то министерство это 
не можеть не ощущать необходимости въ такомъ м8- 
стномъ орган, который состоялъ бы въ его непосред- 
ственной и исключительной зависимости. 

2) Такъ какъ областное правлеНе Сыръ-Дарьин- 
ской области, по нахождения въ предьлахъ оной глав- 
ныхь центровъ управлен!й, какъ военнаго, такъ и 
гражданокаго, отъь которыхь исходятъь распоряженя 
но открытю и закрытйо кредитовъ въ случа остав- 
леня на немъ правъ и обязанностей казенной палаты, 
потребуетъ неминуемаго увеличен!я личнаго состава, 
то денежныя ‘на сей предметь издержки могли бы 
быть обращены на содержаше учрежден!я, подввдом- 
ственнато министерству финансовъ. 

3) Учреждеше такого органа изгладить ненор- 
мальныя отнощен1я между управлен!ями военнаго ми- 
нистерства и министерства финансовъ, ибо, если пра- 
ва и обязанности казенныхъ палатъ останутея на об- 
ластныхь правлен!яхъ или на другомъ какомъ-либо 
учрежден, принадлежащемь къ составу военнаго ми- 
нистерства, то произойдетъ слёлующее, не свойствен- 
ное духу админисгративныхъ отношен!й, явлеше: каз- 
начейства, принадлежан{я къ составу министерства 
финансовъ, будутъ отчитываться въ своихъ д йствяхъ 
органу военнаго министерства, которое, въ свою оче- 
рель, будетъ въ зависимости отъ министерства финан- 
совъ и въ прямой подчиненности, относительно сво- 
ихь отчетныхъ дфйств!И, предъ Департаментомъ госу- 
дарственнаго казначейства. 

Въ салу сихъ соображенй, комитетъ пришелъ къ 
единогласному заключено о необходимости освободить 
областныя правлен!я Семирченской и Сыръ-Дарьин- 
ской областей оть лежащихъ па нихь обязанностей 
казенныхъ палатъ, сохранивъ, однако, существуюний 
порядокъ впредь до рёшев!я законодательнымъ пу- 
темъ вопроса объ учреждени въ краз самостоятель- 
наго финансоваго органа, одного для всего генералъ- 
губернаторства, съ правами и обязанностями казенной 
палаты, На этоть органъ, подвздомственный по кругу 
своей дфятельности министерству финансовтъ, могло бы 
быть возложено также завздыван!е питейно-акцизной 
частью и вообще всв предметы дЪйствй, изложенные 
въ раздвлВ Зыъ, ч. 1к. 2-Й св. зак. изд. 1857 г. 


> 
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Раздвляя вполнз вышеизложенныя» соображен!я м%- 
стнаго комитета, я имфю честь сообщить оныя Вашему 
Высокопревосходительству, покорнзйше прося почтить 
меня увздомлешемъ о вашемъ -по сему дВлу заклю- 
чении. 


Если Ваше Высокопревосходительство и со своей 
стороны изволите согласиться съ вышеприведенными 
доводами, то не признаете-ли возможнымъ, по. соглаше- 
вю съ государственнымъ контролеромъ, учредить при 
ввфренномъ вамъ министерств® особую комисс!ю какъ 
для опредвленя штатнаго состава самостоятельнаго 
органа министерства финансовъ въ предзлахъ Турке- 
станскаго генералъ-губернаторства, такъ и для  окон- 
чалельнаго обсужденя другихъ вопросовъ, выработан- 
ныхъ въ мёстномъ финансовомъ комитетВ. Съ своей 
стороны, я полагаль бы въ составъ этой комисо!и наз- 
начить одного или двухЪ чиновниковъ ИзЪ админи- 
стращи генералъ-губернаторства. для выясненя м®- 
стныхь условй края“). 


Мысль объ учреждении химической лаборатор!и Химическая 
принадлежала собственно чиновнику особыхъ  поруче- лаборатория. 
н)й по горной части Татаринову. Ген. Кауфманъ одо- 
брилъ это и въ декабрЪ лабораторя была открыта. 

Домъ для нея, обстановка, приборы и прочее обош- 
лось въ 15,457 р. Хемикомъ назначенъ былъ ученый 
лаборантъ горнаго института Н. Б. Тейхъ. 


Въ 1872 году при лаборатор!и устроенъ быль ма- 
ленью! газовый заводъ для опредЪлев!я степени гол- 
ности м®стныхьъ каменноугольныхь залежей. Въ 1874 
году заводъ былъ закрыть. 


Закрыта лаборатор!я тенералъ-губернаторомъ Чер- 
няевымъ безъ всякой уважительной причины; въ при- 
казЪ оть 20-го октября 1883 г. говорится, что „суще- 
ствующая въ г. Ташкентв химическая лаборатор!я 
упраздняется съ 1-го января будущаго 1883, года. Для 
описи же имущества лаборатор!и и распредзлев1я ма- 
тер!альной части между военно-медицинскимъ и инже- 
нерными вфдомствами, а также музеем и. обсервато- 
рАей мною назначена особая комисо!я“. 


У у й У 


р похиь Бани, Рен. туб-оа, до, № 100-1867 пода, 


Хозяйствен- 
ное общест- 


Е = 


Съ 1866 года городекимъ хозяйствомъ управлялъь 
„городской комитетъ-, вся дЪятельность котораго огра- 


венное упра-НИЧИвалась отводомъ участковъ и взиман!емъ за отве- 
влене вь ДеННЫЯ Мста денегь, Расходы изъ собираемыхъ де- 


русской ча- 
сти г. Таш- 
кента. 


`наго поряд 


негъ производиливь по распоряженню администраши. 

Въ 1868 году воениымъ губернаторомъ былъ уч- 
режденъ другой комитеть для правильнаго распред%- 
ления воцы и поддержаня арыковъ въ русской части’ 
города Ташкента, подъ назвашемь „арычнаго коми- 
тета“. 

Такое раздроблеше городскихъ дзлъ между дву- 
мя Независимыми комитетами, отсутств!е ковтроля надъ 
двйстыями послвднихь послужили причиною того, что 
лучиие члены комитетовъ охладвли къ своимъ обя- 
занностямт, а жители потеряли всякое довзр!е къ 
этимъ учрежденямъ и неохотно вносили сборъ наир- 
ригацщ!ю. 

Вь февралВ мВсяцв ген. Кауфманъ далъ пред- 
писавше помощнику Зеравшанскаго округа, полковни- 
ку Озерову слВдующаго содержания: 

Русская часть г. Ташкента представляла со- 
бою не далье, какъ четыре гола тому назадт, непод- 
вижно-остановивиися лагерь первыхъ русскихъ заво- 
евателей края. Возростае и расширеше ‘русскаго 
города началось съ отвода подъ оный м$ста, куплен- 
наго у сартовъ въ казву при генералъ-маюрВ Ро- 
мановскомъ. 

Раздача ссуды въ 1868 году дала этому разви- 
тно еще боле могущественный ‘толчекъ и обратила, 
въ течене 1№ года, на нашихъ глазахъ, безобразную 
группу мазанокъ въ благообразный городъ. 

Межлу тВмт, движене въ Среднюю Аз!ю служи- 
лаго и торговаго сослов1я, долженствующее усилиться 
въ значительной степени со введешемъ въ краз проч- 

го 1 ка и развимемъ торговыхъ сношенй и 
удобныхь путей сообщеня, об®щаеть этому русскому 
поселению весомнённое разроставе. ый 
`_ Одна изъ причвнт, ион ‘это развитие, 
заключалась въ неустройств8 какъ адманистративно- 
полицейскомъ, такъ и хозяйственномь русской части 
города Ташкента. Обетоятельство это неоднократно об- 
ращало на себя мое внимане еще въ позапрошломъ 
году; но, по мвогимъ обстоятельствамъ, нам решя мои 
по сему предмету не могли осущебтвиться: бухарская. 


с 
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война, а зат мъ отъфздъ мой. въ Петербургь отерочи- 
ли столь необхоцимое устройство русской части горо- 
да Ташкента до настоящей минуты. 

Проекты-же, составлявийеся по сему предмету въ 
разныхъ частяхъ управлен]я, оказывались доселВ либо 
недостаточными, либо чрезмВрно-сложными, 8 слздо- 
вательно и несоотв8тствующими простот№ самого дла 
и незначительности самого горэда. 

Корень этой неудовлетворительности тьхъ и дру- 
гихъ лежалъ въ отсутствм положительныхъ свЪдЪниЙ: 
о численности населеня временнаго. и постояннаго; о 
количеств земель, отведенныхъ подъ городт, заня- 
тыхъ или еще непр!обрётенныхъ оть казны частными 
лицами и, ваконецъ, о тзхъ доходахъ, которые можетъ 
обфщать настоящее состоян{е города, ибо. только симъ 
послфднимъ обстоятельствомъ можетъ обуславливаться 
образован{е извЗстныхъ боле или мензе необходи- 
мыхъ улучшевий во всвхъ частяхь городского управ- 
лешя. 

Помимо того, развит!е города Ташкента нын® ог- 
раничивается количествомъ земель, ему отведенныхъ. 
По н8которымъ свздёНямт, я имЪю основан!е предпо- 
лагать, что земли, отведенной генералъ-маюоромъ Ро- 
мановскимъ, уже нынЪ нелостаточно; вел детв!е чего 
русское поселене переходить за границы городской 
черты. расплывается по садамъ и, такимъ образомъ, 
разбиваеть и разобщаетъ свои силы къ вреду русска- 
то города и безъ пользы для сартовекаго. 


Велвлстве сего, полагаю необходимымъ образо- 
вать особую, подъ вашимъ предсвдательствомъ комис- 
сю, имвюшую, предварительно, собрать свзаВн!я: о 
численности населен!я постояннаго и временнаго; о 
количеств нынЪ состоящихъ подъ городомъ земель; о 
мвстахъ сартовскихъ поселений, гдз русское поселене 
особенно многочисленно; о земляхъ, кои полезно было 
бы отвести подъ городъ, въ виду ожидаемаго его раз- 
ростан!я и, наконецъ, о доходахъ города, какъ НыНЪ 
существующихт, такъ и тёхъ, кои могуть образовать- 
ся въ близакомъ булущемт, оть прамзнен!я къ городу 

` общихъ по сему предмету указании. 
` По собрами означенныхь свёдънй, коммисоя 
’ имъетъ приступить къ составлен!ю проекта городского 


ОА 
| оммиссей выработано было городское положеше, 
` которое было Высочайше утверждено 16-го 1юня 1810 г., 


®) См. архивь Кдиц, Ген.-суб-ра, дЪло № 17—1870 гола. 


Туркестан- 


— 56 — 


а введено въ дфйстые въ г. ТашкентВ 9-го августа 
1877 года. 


Генераль Кауфманъ, по навначен!и на должность 


ская публич. ГУркестанокаго генералъ-губернатора, ещё до выз8да 
ная библуоте ИЗЪ Петербурга къ м®сту новаго своего служен!я, по- 


ка, 


пожилъ основан!е Туркестанской публичной библ!юте- 
кЪ путемъ приглашея къ книжнымъ пожертвован!ямъ 
разныхъ ученыхъ учрежден! въ Росси (Император- 
ской академ!и наукъ, Императорекаго русскаго геогра- 
фическаго общества, департамента по двламъ ученыхъ 
‘учрежден! при министерствВ народнаго просв щеня 
и возхъ русскихъ университетовъ). Въ письмахъ къ 
предотавителямь этихъ учрежденй генералъ Кзуф- 
манъ, указывая на несомн®нную будущность главнаго 
города Туркестанекаго края, Ташкента, какъ центра 
административной, торговопромышленной и просвзти- 
тельной дзятельноети, гд8 для удовлетворения умет- 
венныхЪ потребностей пришлаго и служилаго клас- 
совъ необходимо учредить общественную библиотеку, — 
проситъ упомянутыя учрежден!я оказать возможное 
въ этомъь его начинании сод8йсте путемъ пожертво- 
ван!я дублетовъ твхъ книгъ, которые безлрепятствен- 
но могуть быть удлены изъ ихъ книгохранилящу. 
Просьба Константина Петровича была уважена; въ 
концв 1867 года начали стекаться въ Ташкенть изъ 
столичныхъ и университетскихь городовъ ЦЪЗННЫЯ ВЪ 
научномъ отношеши книги на отечественномъ и ино- 
странныхъ языкахь, давиЙя возможность составить 
ядро будущей обширной Ташкентской публичной биб- 
змотеки, которая вскорВ по приведенши въ извзетность 
всего полученнаго и по составлен Ши книжныхъ ката- 
логовъ, въ апрёлЪ мВсяц% была открыта для пользо- 
ван!я публики. Желая помочь скорзйшему осущест- 
влению задушевной мысли Константина Петровича, н3- 
которыя частвыя лица также оказали содзйств!е уве- 
личенио мзетнаго книгохранилища, Въ числ этихь 
жертвователей стояль на первомъь планз покойный 
татикентек!й судья Пл. Пл. Пукаловъ, принеспий биб- 
шотекв въ даръ смирдинское издаше сочинений рус- 
скихъ авторовъ и много другихъ книгъ. Спустя нзко- 
торое время, къ числу учрежден, содЪйствовавшихь 
‘расцв$ту библютеки, присоединились, по просьбЪ ге- 
нерала Кауфмана, главный штабъ военнаго министер- 
ства, пожертвовавиий ‘изъ своихъ дублетовъ до 1500 
томовъ весьма рздкихь и цнныхъ сочинена по воен- 
нымъ наукамъ и истор!и (настолько р$®дкихъ, что меж- 
ду ними нашлось даже одно изъ издан!й эльзевировъ,) 


и главное военно-медицинское управлене, подарившее 
библотекз множество спещальныхь своихъ изданй. 
Сверхъ этого библотека пополнялась книжными при- 
ношенями многихъ частныхъ лицъ, въ числв кото- 
рыхъ находился и самъ основатель библотеки, отда- 
вавц!й ей всБ книги, которыя онъ получалъ отъ раз- 
ныхъ ученыхь обществь и частныхь издателей въ 
силу своего, высокаго положена“). 


Въ истори библютеки благодарную и долгую Туркестан. 
память о себЪ генераль Кауфманъ оставилъь „Турке- сн сбор- 
станскимъ Сборникомт“. Въ интересахь какъ МВСТ- нинь. 
наго интеллигентнаго общества, такъ и въ особенности 
группы люлей, предавшихся съ похвальнымь рвешемъ 
изучен новаго края и быта населяющихъ его народ- 
ностей, признавъ необхолимымъ собрать для библ!оте- 
ки по возможности полную коллекцию литаратурныхъ 
трудовь по Средней Ази и затвмъ коллекщонировать, 
также по возможности, всю текущую литературу по 
Туркестану,— журнальную и газетную, генералъ Ка- 
уфманъ пригласиль къ выполненю этого труда из- 
вЪстнаго тогда, библюграфа В. И. Межева, шедро снаб- 
дивъ его неоходимыми для сего средствами. Въ резуль- 
татЪ этого мвропр!ят!я, начавшагося ВЪ 18688 году и 
продолжавшагося и послЪ смерти Константина. Петро- 
вича, уже при пр!емникахь его, получилось 416 томовЪ 
названнаго выше издан!я, въ которое вошло до 4600 
№№ изланныхь ьъ ХУШ и Х!Х стольшяхъ кнагъ, 
брошюръ, журнальныхь и газетныхъ статей о Средней 
Ази вообще и о Туркестанскомъ краВ въ особенности, 
на языкахъ: русскомъ, француаскомъ, нёмецкомъ, ан- 
глйскомъ, итальянскомъ, испанскомь и латинскомъ. 
Эти печатныя произведен1я обнямали отдВлы: полити- 
ческую и военную исторшо съ (вспомогательными на- 
уками), физическую, политическую и математическую 
географию, этнографио, науки юридическя, политико- 
экономическ!я, естественно-историческ!я, врачебныя, 
математически, статистику, сельское хозяйство, техно- 
лого, лингвистику, словесность, искусства и библ1о- 
графио. Къ этому дорогому борнику, считающемуся 
ине, по поручению Константина, Петровича, были сос- 


тавлены и изданы въ трехъ томахъ (въ сложности 


боле 500 стр.) системаличесый и забучный указате: 


ли на соотвфтетвенныхъ содержанию „Оборника“ язы- 
кахь"* бт т кк - 


р нев сборникь». 
=*) См. Тазгь-же. 


Фотографи- Къ заботливости генерала Кауфмана о Туркестан- 
чеснуй аль- скомъ краз въ проовзтительномь отношении необхо- 
бомь.  ДИМО отнести также и составлеше по его поручено и 
на дарованныя имъ средства Туркестанскаго фотогра- 
фическаго альбома, одинъ экземпляръ котораго нахо- 
дится въ Ташкевтскомь книгохранилищВ. Составлен!е 
этого альбома относится къ 1870—72 годамъ, Цвль 
издания—представить наглядно Туркестанъ и его жизнь 
въ отношеняхъ археологическомъ, историческомъ, эт- 
нографическомъ и индустральномъ. Въ альбомъ, из- 
данный въ ограниченномъ числВ экземпляровъ (не бо- 
лЪе семи) вошло боле 1200 снимковъ. Подробное пе- 
речислене ихъ интересующийся найдегь въ каталогв 
Ташкентской публичной библуотеки и, съ нзкоторыми 
свъдВвями объ издаши, въ статьз Н. В. Дмитров- 
скаго „Туркестанск!й альбомъь К. П. Кауфмана“, чо- 
мЬщенной въ № 36 „Гуркеставскихь вВдомостей“ за 

1899 годъ*). 


Газета «Тур- Первымъ печатнымъ органомъ въ Туркестанскомъ 

кестансмя краз были „Туркестанскмя ВЪдомости“, Въ половинв 

ВЪдомости». 1869 года К. П. фонъ-Кауфманъ испросиль черезъ 
военнаго министра Д. А, Милютина Высочайшее соиз- 
воленше на иадане въ ТашкентВ „,Туркестанскихь вз- 
домостей“, какъ органа генералъ-губернаторской власти. 
Задача этого перваго печатнаго органа состояла въ 
слВдующемъ: онъ долженъ былъ сообщать правитель- 
ственныя и административныя распоряженя, касаю- 
пуяся Туркестанскаго края, способствовать веесторон- 
нему изучению его и для того помфщать преиямуще- 
ственно серьезныя, научныя статьи. Статьи часто 
беллетристическ!я, повзсти, романы и т. п. устравялись. 
Полемическ!я статьи, носяш!я характеръ личнаго спо- 
ра, совершенно не допускались. Вопросы политическ!е 
и сощальные, касающеся внутренней жизни Рове!а, 
затрагивались лишь въ той м®р%, насколько ‘они были 
связаны съ интересами Туркестанскаго края. 


Такъ какъ въ Ташкент® въ то время существо- 
вала всего одна маленькая типограф!я окружного шта- 
ба, печатавшая исключительно приказы и циркуляры 
по войскамъ округа, не было порядочныхь наборщи- 
ковъ и даже подходящей бумаги, то фонъ- Кауфманъ 
командирозалъ въ Петербургь въ ноябрв 1869 года 
Н. А. Маева для прюбр®теня всего, что нужно для 
издан!я газеты. Въ мартВ 1870 года Маевъ возвратился 


=) См. тамъ-же. 
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зъ Ташкентъ и привезъ съ собою несколько ящиковъ 
газетной бумаги и типографскихъь шрифтовъ. 

28-го апрЗля 1870 года вышель первый номеръ 
„Туркестанскихъ вздомоетей“. Въ первые пять лВтъ су- 
ществованя газеты фактическимъ рецакторомъ ея 
быль самъ К. 0. фонъ-Кауфманъ, - прочитывая пос- 
л8днюю корректуру каждаго номера и дфлая соотв®т- 
ствующия указаня. Только въ 1874 году К. НП. раз- 
рёшилъ редактору докладывать ему лишь наиболЪе 
важный статьи*). 


„Туркестанская туземная газета“ издаетсясъ 1870«Туркестан- 

года. Сначала она составляла приложен е’ къ „Турке- ская Тузем- 
станскимъ ВЪдомостямъ“ и издавалась на небольшихъ ная Газета». 
полулистахъ, а съ 1871 года печаталась на листахъ 
малаго формата и выходила 4 раза въ мБеяцъ;: лва 
раза на сартовскомъ язык и два раза на киргизскомъ. 
Илью издан!я газеты было распространев!е свёдЪнй 
между туземцами о распоряженшяхъ правительства и 
м5стныхъ властей. Расходы по изданю  покрывглись 
‘изъ кредита, отпускавшагося ва издан!е „Туркестан- 
скихь ввдомостей““”*). 


Въ 1868 году, съ прибыемъ въ край фонъ-Кауф- Ташкентский 
мана, въ Ташкент было открыто первое лечебное за- военный гос- 
веден!е-—ташкевтеюй военный лазареть, преобразован- питаль. 
ный въ 1870 году въ ташкентскй военный госпиталь 
‘второго класса на 415 кроватей. 

Въ декабрВ 1867 год», по распоряженю К. П Ташкентская 
фонъ-Кауфмана, въ Ташкентв была устроена метео’астрономиче- 
рологическая станщя, но она сушествовала недолго.ская и физи- 
Въ ма 1870 года фовъ-Кауфиянъ снова приказал” чесная обсер- 
открыть метеорологическую станцио вь дом Жемчуж- ватория. 
никова при военно-топографическомъ отдвль, ‘которая 
въ 1876 Геду перенесена на обсерватор!ю. 

Постройка обсерватор!и начата въ конц8  лЪта 
1373 года. Въ то же время генералъ Кауфманъ озабо- 
тилея прюбрвтешемъ инструментовъ изъ-за границы, 
куда былъ комавдированъ капитанъ Бонедорфъ. Ко- 
кандск походъ и разныя дру я дъла отвлекли вни- 
мане Константина Петровича отъ обсерватор!и; и раз- 
вит!е ея прюстановилось. Въ то же время открытыя 
зъ краз 9 метеорологическихь станщй въ перюдъ съ 
1868 года до 1873 года прекратили свои дЪйствия. 

у ея у 


*) Смотри «Ташженть въ прошломъ и настолщемть» ЖРИ > 
Доброемыслова. 
*=) См. Тамъзке: 
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19-го ноября 1878 тода Высочайше утверждено 
временное положен! и штать ташкентской обсервато- 
ри въ томъ. вид, какъ  испрашиваль К. Ш. фонъ- 
Кауфманъ, а 6-го Января 1879 года начальникъ края 
утвердилъ проекть  Полковника Жилинскаго объ уч- 
реждеши въ краз 26 метеорологическихъ станц!й*); 


Туркестан- Первымъ. Обществомъ, открытымъ. въ город Тайт» 

ский отдьлькент; быль Туркестанскй отдъль Импералорскаго об- 

Император- щества любителей естествознан!я, антропологи, и этно- 

скаго обще- Графли подъ предсздательствомъ генералъ-губернато- 

ства любите. ра, и засздашя его происходили въ генералъ-губерна- 

лей встество-ТОрокомъ дом». 

знания, ан- 

тропологи Отдфль открыть -быль въ декабрв мзсяцВ и су- 

и этнографии Ществоваль праблизительно до 1894 года. 

`Русская но- Оъ учреждещемъ Туркестанскаго военнаго окру- 

лонизащя. Га, Лино бывшихь  виенныхъ поселешй Семирчен- 
ской области предполагалось протянуть и по всей 
границ СемирЪчья съ Китаемъ, на что потребова- 
лось бы до 1500 семействъ. 

Ген. Кгуфманъ, ознакомившись съ населенемъ 
существовавшихь поселковъ Семирченекой ‘области, 
предпочелъ отказаться отъ принудительнаго переселе- 
ня, допуская со стороны Сибири только. охотниковъ, 
безъ права на льготы и казенныя пособя, а со сторо- 
ны СемирЪчья полагалъ заселять намвченные пункты 
отставными солдатами и крестьянами изъ внутренней 
Росси, явившамися уже въ этоть край. Не смотря на 
значительно. меньций, противъ прежняго, надвлъ и на 
превращен!е въ казаки, крестьяие довольно охотно 
шли на новыя мъЪста и стали вемаловажнымь элемен- 
томь для усилешя СемирВченекаго казачьяго. вой- 
ска. 

Для прекращен я притёснен!й киргизскаго васе- 

леня со стороны казаковъ, ген, Кауфманъ подчиниль 
ихъ въ хозяйственномъ и полицейскомъ отношеняхъ- 
Уваднымь начальникамь, а цвла по жалобамъ-уВзд- 
нымъ судьямъ и областному правленйо: 
: Такимъ образомъ, прежняя неурядица, вносимая 
полковыми правлен!ями и окружными приказами, одно- 
сторонне относившимися къ двлу, всегда въ пользу 
казаковъ, уступила мЪсто болве правильному и спра- 
ведливому отношеню къ обиженному коренному на- 
селен!о . 


=) См, тамъеке. 


. воинской повинности. Ген: 
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Въ 10-же время ген. Кауфманъ  разрёшиль  кир- 
гизамъ перейти въ Сыръ-Дарьинскую область и пре- 
кратилъ взиман!е казаками подати съ нихт за пере- 
кочевки черезъ станичныя’ земля, ‘лежащия впуств, т, 
е. не запаханныя, не засвянныя и не’ составляюцуя 
цънныхъ луговъ и ефнокосныхь угод!й. Съ 1878 года 
онъ приказалъ приступить къ ‘размежеваню  киргиз- 
скихъ земель отъ казачьихь и ‘крестьянскихъ, такъ 
какъ въ области открыто было уже межевое отд®ле- 
не' : 

Крестьянъ предполагалось селить преимуществен- 
но по предгорямъ хребтовъ, воднымъ системамъ и вдоль 
почтоваго тракта. Проектировано было 34 села и 47 
поселковъ.`Пособй ‘отъ казни никакихъ, но зато льго- 
ты оть податей и воинской повинности, вмето 6 лВть 
даны: для селенй—въ 15 лВтъ, для поселковъ— въ 25 
льть. 

НадЪзлъ давался сначала въ 30 лесятинъ на муж- 
скую душу, но потомь „ умевьшенъ былъ до 17 деся- 
тинъ; но какъ и это, при исскуственвомъ орошени и 
неизмзнности уражяевъ, оказалось слишкомъь широ- 
кимъ, то крестьянамъ, предоставлено было право при- 
нимать въ свои общества и новыхъ Переселенцевъ. 

При этихъ усломяхЪ число ‘казачьихь станицъ 
‘и выселковъ увеличилось за время ген. Кауфмана съ 
14 на 97, а населене съ 15 тые. душъ на 24,165 
лушьъ. Кребтьянскихь поселенй в(знакло 86; приго- 
товлено было ‘еще 23; въ крестьянскя селен{!я причис- 
лены 242 семьи ототавныхъ и запасныхъ солдатъ. Все- 
то въ этихъ селешяхъ считалось 13,800 душь- 

Сыръ-Дарьинская область стала населяться кре- 
стьянами съ 1876 гола, Когда образовано 3 поселка въ 
Аулеатинскомъ уфад®, ближайшемъ къ Семирфчью, 
съ населещемъ въ 197 душь. 8 БН 

'Въ мёщане причислилось по разнымъ городамъ 
вмвстВ съ солдатами 1834 души. у 

ВЪ 1879 и 1880 голахъ явипись въ край менно- 
ниты въ числ 500 семей, ее льготу по 

`Кауфманъ принялъь ихъ 
весьма радушно, однако льготы они неё добились. 
Ген. Кауфманъ р®шительно воепротивилея коло- 
низаши’ края татарами. Иснорируя мусульманское ду- 
ховенство, онъ отклонялъ всв попытки организовать 
здфеь прочныя_ мусульманск!я учрежленя, ‘предоста- 
ВИВЪ НЕЙ ‘уже пробавляться, какъ сами 
знаютъ, безъ всякой поддержки со сто а 
власти, Воть что говорить онъ въ свое ТВ: „ВЪ 
первый же годъ моего ‘управленя” генералъ-губерна- 


торствомт, я удалилъ. указныхьъ мулль, присланныхь 
изъ Уфы, по’ распоряженю тамошняго муфт!я, отм%- 
‘нилъ вов начатыя до меня. офищальныя сношеня. на- 
щихъ властей съ мусульманскими туземными учрежде- 
ями и устранился,. даже ототупивъ для того отъ бук- 
вы временнаго Положен!я 1867 года-— отъ прианашя и 
утвержденя новыхъ вакуфиыхь пожертвований“. 

По вопросу 0 землевладВ и сдзлано при ген. 
КауфманЪ мало, благодаря противодвйствю разныхъ 
министерствъ, на разсмотр$в!е которыхъ восходали 
его. проекты. 

Изъ 104 миллюновъ десятинъ, составлявшихъ при 
тен. Кауфман терраторйю края, авмледьщемъ занята 
была `/.„ часть, немного болзе 2 милщоновъ десятанъ, 
Кочевья занимали около 40 милл!оновъ, остальное за- 
нято было либо несками, либо недосгупными горами. 


1871-й 209%. 


<Проектъ по- Какъ выше было упомянуто, „Проектъ Положе- 
поженя» объНя“ 1867 года для разработки былъ порученъ коммис- 
Управлении с4и, учрежденной въ 1868 году подъ предевдатель- 
Туркестан- ствомъ правителя канцеляр Туркестанскаго  гене- 
скимъ кра- ралъ-губернатора, генерала Гейнса, Часть разработан- 
емъ 1871-го ваго новаго „Проекта положен1я“, именуемаго „Проек- 
тод.  Томъ положешя“ 1871 года, была представлена при 
объяснительной запискв военному министру въ мартВ 

мВсяц, другая часть въ сентябрв м6ояцв. 
Велздстие нижеприводимыхъ замбчан!й подлежа- 
щихъ вВдомствъ и возникшей затВмь переписки, 30- 
го. апрёля опытный срокъ введен!я этого Положен!я въ 
цвйств!е былъ проделженъ до 1-го января 1872 года, 


} Обсужденио. министерства государственныхъ иму- 
Замъчамя ществъ въ означенномъ Проектв подлежатъ вопросы: 
министер- а) объ управлени лВеною частью, 6) о завъдывани 
ства Госу- свльскимъ хозяйствомт, в) о полемельномъ устройств 
дарствен- и объ обложен мВстныхъ жителей поземельнымъ об- 
ныхь иму- рокомъ и податью за право кочевки. 

‚ществъ. По первымъ двумъ вопросамъ не можеть быть 
дано со стороны министерства тговударственныхь иму- 
ществъ заключен я, такъ какъ объ вихъ, неизвестно 
почему, въ „Проектв Положеня“ совершенно не. упо- 
минается. Между тВуъ, нельзя не замЪтить, что кли 
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мать, почва и вообще естественныя усломя Турке- 
станскаго края весьма благоприятны развитйо земле- 
для и сельскихъ промысловъ, изъ коихъ нзкоторыя 
и въ настоящее время имвють уже весьма важное ана- 
чен1е, какъ, напримвръ, шелковонетво; для развийя 
шеёлководетва, по воспоблловавшему уже Высочай- 
шему повелзн!о, основываются ©ъ будущаго года 
въ Ташкент особыя учрежден. Вь виду этихъ об- 
стоятельствь сл довало бы въ „Проекгв Положен!я“ 
объ управлении Туркестанскимь краемъ во 1-хъ ука- 
зать, что главному Управленю Туркестанекаго края 
подлежалъ также дЪла по раавит!ю и поошрению сель- 
скаго хозяйстРа и промышленности въ кра, а равно 
завзлыван!е л&еною частю и во -хъ опредфлить, на 
какое учрежден!е возлагается ближайшее завбдыван!е 
этими двлами. 

По разсмотрвни Проекта въ отношев!и повемельна- 
го устройства жителей Туркестанскаго края, оказыва- 
ется, что выработанных по сему предмету въ Проект 
основан\я правильны и, по возможности, согласны съ 
одной стороны съ местными понятями о поземельномъ 
прав, а съ другой съ нВкоторыми положениями, до- 
пускаемыми и русскимъ законопательствомь. Основа- 
н!я эти заключаются въ слёдующемъ: 1) за немногими 
исключенями (о коихъ булеть объяенено ниже) всв 
земли въ Туркестанскомь кра признаются государ- 
ственными, состоящими у’частныхь лицт и обществъ 
не на прав собственности, а на ‘иравв пользованйя, 
ограниченнаго извзстными условями, 2) по отношеню 
къ обработаннымь замлямъ (застроеннымь, засажен- 
нымЪ и засвваемымъ) мьстные жители сохравяютъ въ 
постоянномь пользовании всв нынЪ владвемыя ими 
угодья, подь услошехь непрерывнаго употреблешя 
оныхъ и исправнаго платежа за нихъ государственной 
оброчной подати, разы®ръ коей имфеть быть опредв- 
ленъ правительствомъ по соравмврности съ получае- 
мымъ отъ з6мель доходомъ; 8) ва постоянное пользова- 
не ими землями, посл формальнаго отграниченя 
оныхь отъ смежвыхь владжн!й, выдается  обществамъ 
и отл®льнымь лицамъ особый актъ; 4) необработанныя . 
земли (или ствоныя пространства)  очятаются свобол- 
ными Казенными землями, доступными всему мзотно- 
му насёленно для кочевки и пастьбы скота, но лишь 
до того времени, пока земли эти, ‘по’ распоряженйо’ 

‚ительство, не будуть отведены ‘кому-либо въ 


о оване или неё получать обобаго 
заначешя и `5)`8А право кочзвки и пастьбы скота. на 
вобхь необработанныхь земляхь кочевое ‘население ‘06- 


— 94, — 


лагается однообразнею кабиточною податью съ кажда- 
го отдЪльнаго семейства. Хотя государственная 0оброч- 
ная подать въ Туркестанскомъ краз, исчисляемая по 
соразмВрности съ земельнымъ  доходомъ и упадаетт, 
собственно, не на лицо, а на имущество, почему при 
Уучастковомъ или наслздотвенномь  пользовани и не 
должно-бы существовать круговой поруки, тВмъ не 
мен\же, въ вилу особыхъ условй м®отнаго хозяйства, 
которое въ. большинетвВ случаевъ можеть поддержи- 
ваться лишь тогде, когда владфльцы наслёдетвенныхъ 
участковт, относительно системы полеводства и спосс- 
бовъ удобрен!я и орошен!я земли, безусловно подчи- 
няются ршенйо большинства членовъ своего обще- 
ства, нельзя не согласиться съ составителями Проекта, 
что въ Туркестанскомъ краз какъ для  поддержан!я 
плодород\я земли, такъ и для обезпечен!я казны въ 
исправномъ, поступлеши податей, необходимо. постано- 
вить. для владвльцевь наслВдотвенныхъ участковъ из- 
вБетныя ограничен я въ прав8 распоряжешя землями 
и подчинить ихъ вь этомъ отношеши р№шенйо боль- 
шинства однообщественниковъ, такъ какъ общество 
прямо заинтересовано въ неукловномъ выполнен!и от- 
дБльными членами услов!й хозяйства и къ тому же 
несетъ предъ правителиствомъ отвЪтетЕенность за. ис- 
правнсе поступлене обречной подати. Что-же каса- 
ется редакцёя отдёльныхь статей Проекта и свстемы 
изложен я, то въ. этомъ  отношени Проектъ требуетъ 
тщательнаго пересмотра и северщенной переработки 
въ редакшонномъ отношен!и для большей ясности из- 
ложеня, а плавное для согласован!я отдвльныхь  ста- 
тей съ общими основан1ями, принятыми самими же 
составителями Проекта, Но, какъ новая окончательная 
редакщя Проекта можетъ быть сдфлана лишь, лицами, 
близко знакомыми съ мВетными условями, то ВЪ на- 
стоящее время признается возможнымъ ограничиться 
слздующими, замвчан ями: 

1) Въ общемъ положения (83 204—212) еостоящи- 
ми на прав собственности признаются земли: а) обЪ- 
ленныя, т. е, так!я, о коихъ будуть представлены 
владвльцами неоспоримые документы на право взима- 
ня поступающей съ сахъ земель подати или херад- 
жа; 6) отведенныя подъ города и в) пруобрётенныя 
русскими въ чертВ городокихъь поселенй. Землямъ 
этимъ предоставляются (по $ 258) олздуюц!я праве, 
далеко превышаюця вотчинныя права русскихъ зем- 
левладьльцевь и идупия въ разръаъ съ прерогатива- 
ми государственной властв; онЪ не могуть быть обла». 
гаемы въ пользу гссударства не только оброчною по-_ 
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датью, но и‘никакими другими повинностями и ‘не под- 
лежать ни конфискации, ни экспропрещи даже для 
государственной надобности, чего’ никоймъ ‘образомъ 
нельзя допустить; такъ’‘какъ такя ‘исключительныя 
права могутъ совершенно парализировать правитель- 
ственныя мфры, предпринимаемыя для пользы цзлаго 
края. Въ особенности кажется” непонятнымъ, почему 
такя исключительныя права распространены, вообще, 
на всЪ городскя земли, а, въ частности, среди город- 
скихъ земель—и на земли, про5р№тенныя русскими, 
тогда какъ потребность въ экспропр!ащи частныхъ 
земельняхъ имуществъ для осуществлен! я различ- 
ныхъ правительственныхь мьръ, клонящихся' къ поль- 
зЪ и нуждамъ жителей, встрВчается чаще’ внутри го- 
родовъ, чВмЪ вн} оныхъ. 

Земли, принадлежащия въ собственность, доета- 
точно признать обвленными отъ одной государствен- 
ной подати и предоставить ’онымъ то преимущество 
передъ земтями, состоящими лишь на правЪ  посто- 
яннаго пользовал!я, что на нихъ не лежитъ обязатель- 
ства непрерывности употребленя и что онз могутъ 
быть отчуждаемы безъ всякаго ограничен!я, по лично- 
му усмотрВню владзльцевъ. Затьмъ, уже не пред- 
ставляется никакого основан!я прелоставлять, сверхъ 
того, еще как1я-либо особыя преимущества землямъ, 
пр!обр®теннымъ русскими. 

2) Раздълы 1-й и 2-й главы 1 (88° 213—237) ка- 
саются земель, отведенныхъ въ постоянное пользова- 
не обществь и частныхъ лицъ. Здфсь, прежде всего, 
обращаетъ на себя вниман!е то’ обстоятельство, что въ 
ПроектЪ не приведено никакого различёя между  отво- 
дами, закрёпляющими существующее уже пользоваше 
и новыми отводами, производамыми изъ свободныхь 
земель для вновь водворяемыхъ  обществъ и отдвль- 
ныхъ лицъ, тогда какъ между т$ми и другими отво- 
дами должна быть та существенная разница, что для 
первыхъ не можеть быть установляема никакая норма 
надзла; для послфднихь же норма необходима. Кро- 
м% того; совершенно ‘умалчивается о порядкв произ- 
водства земельныхъ отволовъ, которые въ виду осо- 
быхъ условй Туркестанскаго края и проектируемаго 
при главномъ’ 'управлени цфлаго межевого отд ла, 
должны быть подчинены особымъ правиламъ, оенов- 
‘ныя попоженя для коихъ необходимо выработать  за- 
конодательнымъ путемъ. _ О: итым 

') Относительно земель, отведенныхъ обществамтъ, 
предполагается, между ‘прочимъ, постановить _ ($$ 218 
—218), ‘что за исключешемь ‘усадебъ и садовъ (за- 
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строенныхъ и’ засаженныхь земель), отъ. приговора’ 
большинства, не мене */, наличныхь членовь обще- 
ства, зависить изм$нен!е однажды установленнаго ро- 
да пользован/я, т. е. переходъ отъ общиннаго или пе- 
редвльнаго пользован!я къ участковому или наслЪд- 
ственному и обратно. Между тёмъ, обратный перехолъ 
отъ насллетвеннаго къ общинному владвнйо не .дол- 
женъ зависВть отъ большинства членовъ общества, а 
можеть состояться только съ общаго соглас1я возхъ 
наслёдетвенныхъ владвльцевт, какъ о томъ постанов- 
лено Глявнымъ комитетомъ объ устройств . сельскаго 
состоян!я: по подобному же вопросу, возникшему по 
селенйямъ государственныхь крестьянъ въ Юго-Запад- 
ныхъ губервяхъ. 

4) Объ участкахъ, отведенныхь отдвльнымъ ли- 
цамъ, говорится, что они не могутъ быть раздробляе- 
мы между наслЪдниками: послвдн!е должны пользо- 
ваться ими нераздВльно съ правомъ переуступки сво- 
ей доли изъ насльдственнаго пользованйя, лишь всЪмъ 
остальнымъ сонаслёдникамъ въ совокупности (235). 
Но почему именно общество можетъ раздлять свой 
надзль на наслЗдственные участки, а сонасльдвики 
лишены такого права, остчется неразъясненнымъ. 

5) Въ $ 9237 оговаривается, что за однимъ лицомь 
можеть числиться въ одной меж» ‘не болве одного 
Участка. Такое ограничен!е оказывается излишнимъ, 
если булеть допущена дробность участковь между 
наслЪдниками. 


6) Объ оставшихся, за надфломъ городовъ, об- 
ществт, частныхь лицъои учрежден, свободныхъ 
земляхъ, предоставляемыхъ всему населен въ общее 
пользованше для пастьбы скота и кочевки, постановля- 
ется (въ $ 254), что он могутъ быть обращаемы въ 
непосредетвенное пользоване казны для разведен!я и 
сохранен!я м8стныхъ породъ или другихъ пользь. го- 
сударственныхъ, земскихъ, или общественныхъ, но не 
‘упоминается о возможности образовашя изъ сихъ зе- 
мель казенныхъ, оброчныхъ статей, съ цёлью  иавле- 
чен!я отъ сихъ пселВднихъ дохода поередствомъ отда- 
чи въ аренду. Изъ этого слздуетъ заключить, что въ 
ЧроектЪ вовсе ‘устраняется. возможность. сбразован1я 
-сихъ статей въ Туркестанскомте краз, а, между твмъ, 
изъ имвющихся въ  министеретвВ ‹ государственныхъ 
имуществь свЪдЬнЙ видно, что таковыя оброчныя 
статьи уже’ существують въ этомъ краб. По сему не- 
‘обходимо ‘разъяснить; оть чего въ ПроектВ устраня- 
ется образован{е земельныхь ‘оброчныхь статей и ка- 
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кое назначене предполагается дать тёмъ изъ сихъ 
статей, кои уже прежде образованы. 

7) По редакщи статей, касающихся. образован!я 
обществъ (88 261—265) выходить, что, какъ будто, 
сельск!я поземельныя общества въ дЪйствительности 
нигдв еще не существуютъ, а повсеместно создаются 
вновь, что противорзчитъ указан ямъ,  изложеннымъ 

’ въ пояснительной запискЪ: Равнымъ. обравомъ и въ 
посл дующихь статьяхъ ($8 268—280) не’ приведено 
никакого различ1я о припискв постороннихъь лиць къ 
обществамъ, уже существующим, за коими лишь в8- 
кр®пляются тотъ надёлтъ, которымъ они издавна, поль 
зуются и вновь образуемыми обществами, получающи- 
ми надъълъ изъ свободныхъ земель, по опредёленнымъ 
пормамъ. Обязательная приписка постороннихъ лицъ 
къ первымъ обществамтъ, безъ ихь на то соглас!я, 
едва ли спрэведливе, тогда какъ правильнзе имзть 
полное право на таковую приписку къ т%мъ изъ вновь 
образованныхъ обществъ, коимъ отведены земли въ 
излишнемъ, противъ установленной нормы; ‘размЪрз. 
8) По отводв обществу ‘вемли, ему выдаетея устав- 
ная грамота ($ 265), которою и ‘укрЪпляется на право 
постояннаго пользованя (5 300). Въ этомъ. случа сл®- 
довало-бы выдавать не уставную грамоту; а взадвль- 
ную запись, подобно тому, какъ выдаются таковые 
акты Государственнымь крестьянамъ ‘ великоросс!й- 
скихь губерн!й, права коихъ на земли во многомъ 
сходственны съ т%ми, коими пользуются жители Тур- 
 кестанскаго края. 
| 9). Въ раздзлв 5 главы И, о прекращения обще: 
’ ства, между прочимъ говорится, что поземельное ‘0б- 
щество, возникая изъ добровольнаго соглашен!я не 
мене 10. пицъ, прекращается ‘съ уменьшешемь числа 
членовъ онаго до 9-ти и мензе ($ 294); такому обще- 
ству предоставляется, однако, или просить о присоеди- 
нени его вмВстЪ съ землями, къ одному изъ емеж- 
ныхь обществъ ($ 298); при неисполнени-же сихъ 
послёднихь условй, общество, по распоряженИо адми- 
нистративной власти, либо уничтожается и утрачива- 
’ еть вс права’ на прежнй надьлъ, либо обращается 
въ многовемельное, и въ такомъ случаз къ нему обя- 
зательно приписываются постороншя ‘лица (5. 299). 
Почему такое обстоятельство, какъ убыль въ обществ 
одного члена изъ 10-ти, можеть служить поводомъ къ 
| такимъ стЪонительнымь постановленямъ, влекущимъ 
за собою даже стобраше вемли-у остальныхь 9-ти чле- 
общества—кажется совершенно непонятнымъ.. 
| Вели обществу, какъ и отдфльному лицу, ‘уже’ отгра- 
1. 
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ниченъ земельный ‘участокъ и'такимъ: образомъ будетъ 
установлена извЪстная’ сельско-хозяйственная единица; 
обложенная опредЪленною суммою оброчной ‘подати, то 
правительству, повидимому, ‘не’ ‘предетавляется’ника- 
кой надобности вмзшиваться въ то; уплачивается-ли 
эта подать 10-ю или 9-ю членами и даже“ однимъ ли- 
цомъ, лишь-бы вся сумма поступила’ бездоимочно, ^Къ 
тому-же; если ‘допускается отводъ’ особыхъ ‘податныхь 
участковъ въ 120 танаповъ (29 десяг!) дляотдвльныхь 
лиц; то нЪть’ основаня не допускать существованя 
такого-же размВра’ у частковъ, привадлежащихь  обще- 
ству; состоящему ‘изъ 9-ти’или мензе лицъ. 

10) Въ статьяхъ, касающихся укрВилен!я права 
постояннаго пользован!я‘ (5$ 300—361) говорится, что 
уставная грамота’ служить аренднымъ договоромъ меж- 
ду обществомъ ‘или лицомъ, принимающимъ надвль и 
казной, предоставляющей его (8 301); по-сему на самой 
грамот дзлаются отмётки‘о каждомъ взносв, слВцу- 
ющемъ съ земли; ежегодной оброчной подати; чВмъ и 
закрВпляется. за лицомъ или’обществомъ право’‘поль= 
зован!я въ течен]е оплаченнаго впередъ года (8 304). 
Тутъ является смЪшене разнородныхъ податей; оброч- 
ная государственная подать смвшивается оъ арендною 
платою; основанною ‘на частномъ договор; акту, закр№п- 
ляющему въ силу закона, оть лица Государства; пра 
во наслВдетвеннаго влад я, придается значене аренц- 
наго договора: 

Такой взглядъ на’ значене ^ Правительственнаго 
акта не согласуется съ основнымь началомъ, вырабо- 
таннымъ самими-же составителями проекта, что ‘Земли 
нризнаются состоящими въ  постоянномъ пользования 
житрлей Туркестанскаго края, и что таковое полвзова- 
ве укрЪиляется за ними и на’ будущее. время. 

Между тВмъ, предполагается ‘выдать’ такой” доку= 
ментъ, который ‘иметь даже меньшее ‘значене, чЪмъ 
обыкновенный срочный контрактъ, ибо имъ‘укрзпляет: 
ся право пользованя лишь на одинъ годъ и который 
теряетъ всякое значен!е, есла' на немъ не будеть едв- 
лано отмфтки о ваносв оброчной подати за годъ вие- 
редъ. Документъ этоть нельзя-бы ‘назвать, при Такихь 
услов!яхъ, ни уставной грамотой; ни’владвльной’ за- 
писью, хотя оному. составители’ проекта” и женають 
придать двойное значене; влалёльнаго акта’ и имет 
неизмфннаго окладного листа. Между твмъ, отмётками 
на немъ воякаго’ взноса, актъ этоть’ въ о ‘непродолжи= 
тельномъ времени былъ-бы весь исписанъ и его праш= 
лось-бы вамфнять ‘новымъ актомъ. Олевидно, что туть 
упущено изъ виду и существенное ‘значен!е акта; какъ. 


, 
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вЪчнаго документа на владв не землею, значёне тм 
боле важное, что чрезъ это ‘первымъ ‘источникомъ и 
главнымь доказательствомъ поземельнаго права явится 
документь, выданный русскимъ правительствомъ, такъ 
и практическая невозможность замВнить такимъ доку- 
ментомъ ежегодные или вообще временные окладные 
листы. 

10) Вь 5 313 товоритея, что право постояннато 
пользованя можеть быть прекращено, если ‘земли по- 
надобятся: а) для открытя и устройства водяных и 
сухопутных сообщен!, 6) для зозвеценя необходи- 
мыхъ казенныхь или общественныхъь ‘(Нубличныхъ). 
зданий, в) для проведеня и устройства арыковъ, д) 
для русской колонизащи, для устройства горнаго 
дВла и ©) во всЪхъ тВхь случаяхъ, кои Оовзть Глав- 
наго Управлен!я признаеть подходящими подъ выше 
сего обозначенные. 

ЗцЪеь нельзя не замвтить, что едва-ли ‘удобно 
отбирать отъ мвотныхь жителей земли для’ надзла 
русскихъ поселенцевъ и при томъ безъ всякихъ огра- 
ничен!й. Послёдн!й пунктъ такъ не опредзлителену, 
что ‘двлаетъ первые пять пунктовъ излишними. Нужно 
или перечислить всЪ елучаи экспропр!ащи, не допу- 
ская вн ихъ никакого обязательнаго отчужден!я, али 
же, неё перечиеляя вовсе отдвльныхь случаев, допу- 
стить вообще экспропращю для Государственной и 
общественной пользы, точнве опредзливъ тотъ поря- 
докъ, коимъ въ каждомъ частномъ случав долженъ 
быть рёшенъ вопросъь объ отчужден!и, какъ это уста- 
новлено общими законами. 

`12) Относительно оброчной подати предполагаетзя 
постановить слЪдующее (88 322—334). Мьриломъ или 
единицей для нея служить ‘средняя валовая доходность ' 
одного танана (8323); которая” нЕ ‘по м%ет- 
ностямь (8 324) и остается неизмённою на’ три года’ 
(8 325). За право’ постояннаго пользованя’ землями’ 
для земледв ля взыскивается въ а подать 3>/., 
а за пользован!е для горнаго дла 6°/, съ валовой до- 
ходности танапа ($ 326, 827), которые вносятся ‘за. 
годъ впередь единовременно и въ полной суммв. 
п всего, слБдуеть замВтить, что (какъ замъчено” 
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ибо подать эта будетъь вноситься въ пользу государ- 
ства лицами и обществами съ земель, предоставлен- 
ныхъ въ постоянное ихъ владф не, подобно тому, какъ 
оброчная подать уплачивается бывшими государствен- 
ными крестьянами великоросс!йскихь губерый. Пред- 
полагаемый для измвнен!я средней валовой доходности 
танапа 3-хъ лВтнИй срокъ слвдуетъ признать слиш- 
комъ малымъ, такъ какъ въ такое короткое время едвя- 
ли возможно ожидать р%зкихъ перемвнъ въ отноеи- 
тельной доходности земель, однажды уже опредвлен- 
ной въ различныхъ мВетностяхъь Туркестанскаго края. 
При томъ же столь частая повврка доходности земель 
была бы сопряжена съ большими затруднешями и рас- 
ходами. Обложен!е земель оброчною податью въ раз. 
мВрв 31 оть валового дохода тоже нельзя не приз- 
нать слишкомъ низкимъ, по сравнению съ государствен- 
ными крестьянамр, которые уплачивають оть 10 до 
15% съ валового дохода оть земель, предоставленныхъ 
имь вь надвлъ оть казны. Къ тому же изъ объяени- 
тельной записки видно, что подать въ разузрВ а 
части валового дохода (десятина) признается издавна 
обычною среди мусульманскаго населеня и отъ нея 
не освобождаются никакя земли- 

13) Въ $ 329 постановляется, что невнесене 05- 
рочной подати къ самому началу года (1-го января) 
почитается за отказъ лица или общества оть пользо- 
ваня землею, велздстве чего лицу или обществу пре- 
доставляется, не далЪ№е какъ въ течеше 2-хъ мВсяцевъ 
ЦослВ 1-го января или внести всю слфдующую съ 
нихъ оброчную подать, или знести постройки и сру- 
бить насажден!я. Если же въ течене означеннаго (2-хЪ 
мЪсячнаго срока не будетъ внесена сполна оброчная 
подать, и въ то же время останутся не снесенными и 
не срубленными постройки и насажден!я, то таковыя 
поступаютъ въ пользу казны и по распоряжен!ю адмия- 
нистративныхь властей продаются на срубт и сносъ, 
(5 333), а земли передаются въ надвль другимъ обще- 
ствамъ и ляцамъ, изъявившимъ согла@е уплачивать 
положенную оброчную подать. ($ 330). Столь етЗени- 
тельный способъ взыскашя недоимокъ противорз чить 
духу нашего законодательства; не постановляеть из- 
влекать особыя выгоды оть неисправности. недоимщи- 
ковъ и какъ бы спекулировать на различныя неблагоп- 
р!ятныя обстоятельства, постигаюлия земледВльцевъ. Во 
всвхъ подобныхъ случаяхъ наше законодательство стре- 
Митя ото помощь, а не окончательно 
разаорять АЕ жит тЬмт, вышеприведенныя статьи 
ставять И ство именно въ такое неправильное 
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положене, такъ какъ земледьлецъ за неуплату въ 2-хЪ 
мвсячный срокъ нецоимки, не превышающей 3°/, съ 
получаемаго имъ отъ земли валового дохода; и кото- 
рая къ тому же слБдуетъь съ него не за прошедшее 
время, а за годъ впередъ, не только лишается земли, 
но въ пользу казны продаются еще всВ принадлежа- 
щ/я ему постройки и вырубаются всв фруктовые сады 
и виноградники. 

14) О кибиточной подати въ Проект говорится, 
между прочемт, что подать эта взимается съ к›чевни- 
ковъ за предоставленное имъ право лтней и зимней 
кочевни на всъхъ необработанныхь и не огороженныхъ 
Государственныхь земляхъ какъ свободчыхъ отъ на- 
дла, такъ и отданныхъ въ надёлъ другимъ лицамъ 
и обществамъ (5 335) и что каждому кочевнику, упла- 
тавшему эту подать, выдается билетъ, который даетъ 
ему право; а) кочевать даже на земляхт, вошедшихь 
въ надфлъ обществамъ и лицамъ, если земли эти не 
засажены, не застроены и неё огорожены и 6) останав- 
ливаться на всзхъ сжатыхъ поляхъ, если они также 
не огорожены или не засзяны многолзтними расте- 
вями. Изъ сбъяснительной записки видно, что пово- 
домъ къ предоставлению кочевому населен!ю такихъ 
правъ служить слздующее обстоятельство, М»Ъста, 
удобныя для земледвл!я, а слВдовательно и для вод- 
ворен!я освдлаго населен!я, тянутся большею частью 
узкими длинными полосами, черезъ степи вдоль дс- 
линъ, р®къ и поднож!я горъ и, такимъ образомъ, раз- 
ДВляють степи на н%®сколько отдвльныхъ частей; въ 
Семир®ченской области таковыя мЪста у подножя 
горъ уже заняты казачьимъ и русскимъ населешемъ, 
которое въ нзкоторыхъ мВстахъ образовало сплошную 
цвпь, отдвлившую лётн!я пастьбища киргизаовъ отъ 
ихъ зимнихъ кочевокъ. Посредетвомъ ‘воспрещенйя 
киргизамъ прохода черезъ своя земли и пресл®дова- 
шемъ ихъ за всякую потраву дикорастущей на ихъ 
землв травы, ооёдлое населеше совершенно вытзс- 
няеть киргизовъ изъ прежнихъ м3зстъ кочевки и вы- 
нуждаеть ихъ стремиться къ выселешю въ Сыръ- 
Дарьинскую область, несмотря на то, что въ послёдней 
населен!е гуще, и вов лучиия мета, долины рёкъ 
уже сплошь заняты подъ земледьле. По этому, чтобы 
поддержать кочевое хозяйство въ этой послфдней об- 
‘ласти и не довести киргизовъ до крайне стВенитель- 
наго положен|я, и признано необходимымъ предоста- 
вить имъ так|я стВенительныя для земледьльческаго 
населеншя права. о 3 ео3 ЧО АЕ 

_ По мивимо Министеретва оба вича хозяйстга, 
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кочевое и осфдлое, заслуживають ‘одинаковаго внима- 
шя со стороны. Правительства, но такъ, чтобы ‘они не 
вредили, а служили. поддержкою одно другому: Дое- 
тигнуть же этого можно тЁмъ, что. подчинить. колони- 
зацио осздлаго населения боле разумной, систем, не 
занимая ею, степныя. долины. сплошь, а оставляя на 
опредфшенныхь разстояняхь свободные прогоны для 
безпрепятственной кочевки киргизовъ. 

15) Въ Проект положительно не выяснено, бу- 
дуть ли облагаться кочевники, сверхъ ‚ кибиточной, 
еще оброчной полатью, если. они, помимо кочевки ›-за- 
нимаются и земледьемъ. и наобороть, подлежить ля 
земледвльческое, населеше . сверхъ оброчной подати 
какому-либо обложеншю. за право пастьбы скота. на, не- 
обработанныхь степныхъ земляхъ. 

: 16) По, объему съемочныхь и межевыхь ‚ работъ, 
предстоящихъ въ Туркестанскомъ краЪ, для поаемель- 
наго устройства мВстныхъ жителей и для. колонизащи 
русскаго  поселеня, ‘проектируемый. составЪ ‚межевого 
отдвла при канцеляри едва-ли_можено: признать ‘доета- 
тознымъ, въ особенности по. числу землемфровъ и ихъ 
номощниковт, на коихъ, собственно, будетъ лежать вы- 
полнен!е межевыхь дьйстьй въ натурь. При установ- 
ленной въ 11-й части Проекта системв поземельнаго 
устройства, по коей должны подлежаль обмежеванио 
ВЪ_ 06000е отъ другихъ. полезован{е очень мелке.. уча- 
стки обработываемыхъ земель во всемъ краз, при про- 
ектируемомъ состав межевыхтъ. чиновъ: можеть прод- 
литься до, 10, лЬть, & между. ТЬмъ желательно . окон- 
зить оное въ, значительно скорзйшемъ времени; дабы 
возможно, была. приступить. къ повсемёетному обложе- 
Ни земель государетвенною оброчною. податью, ‹опре- 
двляемою съ каждаго. тавапа, ‚сорази№рно: ‘урожайно- 
сти земель. Въ виду. сего! представляется. необходи- 
мымъ, по крайней мВрё.измЬнить иъеколько. раепре- 
дфлеше зиола межевыхь чиновъ 0. должностямь, не 

чивая общей суммы, исчисленной на-ихь содар- 
‚.А именно, уменьшить чиело, чертежниковь съ .40 


до ‘увеличить помощниковъ„ землемвровь съ 20 
до 32, прибавивъ р днямъ содержанше до: 950. руб- 
о О-ВА Аба ав и вле: 


я что принятыя по Проекту основашя, въ. отно- 
стнаго управленя во. многомъ ве :согласуют- 
ми назалами, коимъ ‘неуклонно. слЗдуетъ: пра- 


ене 10: дфть,- 00. време- 
рота дру ом, те- 
х Ча- 


ля. влен 
ственныхь и имущественныхь интересовт. 


ЭС 


— ал» — 


ла эти.не могутъ быть вполн® примёнимы къ Турке- 
станокому: краю, по`смЪтнымъ его условямъ, но тВмЪ 
не менЪе нельзя не замЪтить, что отступлене. отъ 
нихъ елва ли можеть быть признано ц®лесообразнымъ 
и согласнымъ съ видами правительства: которое стре 
митея къ повсемвстному уравненю правъ жителей 
какъ въ общественномъ, такъ изхозяйственномъ: отно- 
шев!и; Оверхъ. того; ‘нельзя не. остановиться на! сл8- 
дующихь и 5$ Проекта. › 812% „Шроекта’ Попеженя“ 
предоставляется генералъ-губернатору выслать всякое 
лицо; не состоящее: на государелвенной служб  полъ 
приемотръ полищи ‘во ‘всякую часть генералъ-губерна- 
торства: Ему же предоставляется‘ право’ передовзрить 
эту власть: не) только: губернаторамъ въ. предьлахъ 
ихъ области, но'и ‘у%аднымъ начальникамъ въ предз- 
лахь ихь увзловъ. Предоставлене‘ подобной власти 
У%зднымъ  начальникамъ едвали‘можеть- быть оправда- 
но’ достаточными уваженями; наосамомъ же дл пра- 
во это легко можеть породить злоупотреблен1я ео. сто- 
роны у$здныхъ ‘начальников. и тВмъ вызываль ропоттЪ 
и даже безпорядки въ средз  мЪетнаго. населен!я. 
$$ 23—34 несразграничиваютъ опредвлительнымь 0б- 
разомъ предметовъ вЪдЪнЁя совЪфта; главнаго управле- 
ня оть двль, подлежащих собственно вздВнио гене- 
ралъ-губернатора; СовЪть ($:28—21). по’ отношению къ 
управлению пользуетсялнравами’ совЪта министра, но 
совЪты везхъ министровъ (ва исключешемъ | военнаго 
и морекого), кромЪеоввщательнаго для, министра. го- 
оса, никакихъ правъ, а тВмъ› боле власти, — не им- 
ютъ. 8$ 84—43 -(областныя ‘управлен!я) не раздьляють 
съ достаточною: неностью дВлъ, поллежалцихъ вздВио 
губернатора: изобпастныхь ‘правлен!й, а также негопрег 
дЪляють и того, составляеть ли областное“ правлеше 
коллегальное ‘узрежден или жечедяноличное, испол- 
няющее приказан!я: губернатора, так какъ. учрежде: - 
’ ня губернекихь правленй, казенныхъ | палать» и ‘Па- 
` латъорражданскаго и уголовнато ‘суда, къ. окоторымъ 
’ приравнивается: областное правление. (6:89), ‚суть рав’ 
° личныя учреждешя възотношен!я ихъ› обязанностей и 
| морадиз: двое йови ито ‘ато онжЕод ое оЧР ок 
лоВъовиду: вышеизложеннаго,; одля ) полнаго и вое- 
‘сторонняго.‘обеуждешя: Проекта; признается, необходи- 
мымъ или учредить въ: О.-ПетербургВ ‚особую ‘комяс- 
‘Ио изъчленовъ: разных тен ое 
Ко внакомыхь, съомфстными, обстоятельствами. 
“бо аиро вова «ООВ вовхь о авмЪчания, 
как!я будуть сдвланы на Проектъ со стороны разныхъ 
министерствъ, сообщить эти замзчашя генераль-губер- 


Зэмёчаня 
министер- 
‘ства внут- 
реннихъ 
дЬлЪ. 
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натору, предоставивъ ему’ распорядиться переработкою 
Проекта на мВет, сообразно со сдфланными зам ча- 
нями. 

Для управленя Туркестанокимъ краемъ проекти- 
руются слвдующя учрежденя: 1) Главное управлен1е, 
2) Областныя управления, 3) Уфздныя и тородекИя, 4) 
волостныя и 5) окружныя. 

По $ 4 Проекта Главное управленше составляютъ: 
Генералъ-губернаторъ и вовфть Главнаго управленя. 

Въ СовЪзтЪ Главнаго управленйя полагается с0е- 
дивить не только администрацию ‘съ вудомъ, но и со- 
средоточить функщи земскохозайственныя и даже от- 
части власть законодательную, согласно чему въ ст. 
37 товорится, что Совфть есть высшее правительствен- 
ное и учредительное мото въ кра. Въ качеств та- 
кового моста, СовЪту предоставляется не только разъ- 
яснять, но и дополнять настоящее полсжене, а слздо- 
зательно и ту часть онаго, которая опредзляетъ права 
самого совЪта ($ 23). 

Едва ли удобно предоставлять мфстному узреж- 
денио такое право, какое не предоставлено даже Пра 
вительствующему Сенату, тВмъ боле, что оно не вы 
зывается и существенною вадобностью. Если въ д%- 
лахъ административных требуется нерЪздко особенная 
быстрота, и потому СовЪту главнаго управлен!я и даже 
лично тенералъ’,губернатору столь отдаленнаго края, 
какъ Туркестанск!й, лолжны быть предоставлены, въ 
экстренныхъ случаяхъ, всз права, предоставленныя 
общими законами Министрамъ, то въ вопросахъ’ зако- 
нодательныхъ такая поспзшность, во всякомъ случаз, 
нисколько не оправдывается свойствомъ самыхъ дфлъ. 
При томъ, по сил ст. 24, постановлен!я ОовЪзта о до- 
полнени Положеня должны быть по истечеши го- 
дового срока повергвуты на Высочайшее утверждене; 
если такя постановлен/я не будутъ удостоены Высо- 
чайшаго утвержденя, то это весьма легко можеть 
имЪть послвдствемъ ослаблев1е значен!я высшей м3- 
стной власти въ глазахъ населен1я. Что касается `ус- 
тройства СовЪта, то ьъ обтяснительнсй запискЪ сказа- 
но, что оно должно быть коллегальнымъ въ дЪйстви- 
тельности, т. е. чтобы члевы какъ между собою, 
такъ и въ отношенм къ предсЪдателю были бы 
вполн® самостоятельны, Нельзя, конечно, не прив- 
нать всей основательности этой мысли, въ вид 
того важнаго значеня, которое полагается придать 
Соввту. ‘особенно, если онъ будеть составлять и цен- 


+) См, прхивъ Канц. Генсгуби, до №93 —1970 Тода, 


‘тральное земское собраше, `установляющее сборы на 
мЪетныя надобности всего края. Но на дВл» ецва ли 
можно ожидать дВйствительной самостоятельноети со 
стороны членовъ Совзта при томъ правЪ; которое пре- 
доставляется предевдателю боввта по’ отношеню къ 
членамъ, именно правзз— удалять ихъ отъ должности, а 
также высылать изъ края, при чемъ никак!я м%ета и 
лица и даже Правительствующий Сенатъ не только не 
входятт, но и вовсе не прИемлютъ къ своему раземо- 
тр8ню жалобы на такое удалене изъ края {$ 9 и 11.) 
Въ ст. 9 не означено, принамаются ли  гдВ-либо  жа- 
лобы на удален! оть должности, хотя по изложению 
этой статьи нельзя не заключить, что так!я жалобы не 
могуть быть приносимы, такъ какъ генералъ-губерна- 
торъ лишь доводить о сдвланномъ распоряжени до 
Высочайшего св дзн!я и испрашиваетъ назначен!я но- 
ваго лица, при томъ же въ Положени и не указано 
порядка принесен!я жалобъ, ихъ обелвдован!я и раз- 
р®шеня. 

Самостоятельность членовъ Совзта ослабляется и 
тВмъ, что приглашен!е въ засЪдан!е Совзта посторон- 
нихъ лиц, спещальныя свздЪня’ коихъ необходимы 
для уясненя разсматриваемаго дла, предоставлено 
исключительно власти председателя, который можеть 
и не приглашать твхъ лацъ, участе корхъ признава- 
лось бы полезнымъ по мн®нйо большинства членовъ 
СовЪта. 

Наконецъ, совершенная несамостоятельность са- 
мого’ собрания, въ цвломъ его’ состав®, обнаруживает- 
<я особенно изъ того, что по отношенйо къ управле- 
но Совфта главнаго управленя присваиваются права, 
предоставленныя совЪтамъ министровъ, между твмъ, 
какъ эти послёдн!е совзты не пользуются никакими 
правами на окончательное разрьшев!е дЪла. 


По силЪ ст. 112 и 114 общаго учрежден!я  мини- 
стровъ, Министерск!е Совзты имвють значеше только 
совЪщательное;, и заключеня ихъ приводятся въ ис- 


| полнее лишь въ случа® утвержденя ихъ Минист- 


рами. За свмъ и въ виду очевиднаго неудобства пред- 
ставлять журналы СовЪта главнаго управлен!я Турке- 
станскаго края въ С.-Петербург на утвержден!» под- 
лежащаго Министря, утверждене этихъ журналовъ 
должно быть предоставлено генералъ-губернатору, и въ 
такомъ случа Совфтъ главнаго управлешя является 
лакже учреждешемъ лишь совъщательнымъ, какъ лич- 
ный Совёть генералъ-губернатора, отъ котораго зави- 
сить принять его заключеня, а при такомъ значения 
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Совёта не можеть обытьли рЪчи о, самостоятельности 
его членовъ; о с 1 

За симъ. Сов ту. главнаго управленйя‘ ‹предостав- 
ляютея права ‘высшаго судебнаго въ’ кра учрежден!я, 
ДВйствующаго порядкомъ, ‘указаннымъ: въ. Положения 
($ 28 пь.5), у 

Такъ какъ. при. „Проект Положеня“ -незимвется 
судебнаго отдзла; то и неизв®стно;укаюя именно ‘пра 
ва предоставляются Совёту ‹главнаго‘управленя; въ 
качеств» высшаго, судебнагс учрежден! я въ. кра®. Но 
здЪеь слЪлуетъ указаль; что по учрежденио" объ. уп- 
равлен!и Сибирекими губершями: и, областями, ‘наибо- 
ле подходящими къ губернямъ Туркестанскаго края, 
Тубернекя Судебныя м%®ста въ `обёихъ ‘половинахъ 
Сибири подчиняются СовЪтамъ Главвыхъ Управленй 
единственно въ. порядкВ судопроизводства; ‘порядокъ 
жесапелляши  изревизиа. опредВляется ‘общими прави= 
лами: о -судебныхъ. установленяхъ, и судебныя ‘рёше- 
н{я о существ дЪла ни подъ какимъ предлогомъ не 
входять въ предметь’ вЪдомства: СовЪтовъ` о Главныхъ 
Сибарскихъ: Управлен!й (От. 19-и:.166. Томии обл.) 
По’этому не предетавлялось-бы; кажется; досталочныхь 
основан!й отступать въ Туркестанскомъ краз. отЪ -0б- 
щаго порядка; по коему высшее ‘судебное ‘учреждене 
для веЪхь  безъ исключен1я: мзетъ’ въ. Импери: еостав- 
ляеть Правительствующий Сенатъ.: 

Въ виду всего этого признавалось бы за лучшее? 
во. 1-хъ’ не сосрелоточивать въ СовзтВ Главнаго Уп- 
равленйя судебной: власти, во 2-хъ выразить, очтосвев 
постановлен!я СовЪта ‘о. дополнен Положен!я“ сообща- 
ются подлежащимь, Министрамъ и’ представляются на, 
Высочайшее. утверждене о въ» порядк\Ъ: законодатель: 
номт, въ 3-хъ, Совзту. Главнаго. Управленя;по’дВламъ 
Управлен!я, присвоить’ права; ‘предоставленныя «Мини» 
страмт, съ тьмъ, что дфла вь ономь рЬшаютея по 
большинству голосовъ, ‘при! ‘чемъ' (генервлъ-губерна- 
торт, при. несогласи ‘его съ большинствомт, ‘предетав» 
ляеть дЪлогнарвшеше подлежащаго. Министра, а въ 
случаяхъ, ‘нетерпящехъ отлагательства, - дВлаетъ.рае- 
поряжене по. ближайшему › своему: усмотрЬнио`и иодъ 
личноюотвтетвенноетью; въ 4'хъ) пояснить, что’ пра- 
зв, предоставленныя $88 9 и 11 гён: бернатору, 
не относятся къ членамь СовЪта Главнаго! Управленя 
и въ 6-хь: $ 21 изыЪнить въ -тоь Бу что ляца 
‘постороння . Вдателемъ 


ии” Затвмь въ ста 28 и пы м. 


ное Управлеше; съ. опред леннымъ симъ Положенемъ 
кругомъ обязанностей и правъ, ‹ учреждается на _25 
лЬтъ.. Относительно, сего. постановленйя ‘нельзя не за- 
мЪтить: во 1-хъ, что, если. какое либо ваконоположеше 
вводитея въ дЪйстве въ видВ опыта, то ерокь сэтого 
опыта назначается обыкновенно. болЪе кратюй, отъ 1-го 
гола. до 5! лЪть, въ. течен!е, этого времени. опытъ. мо- 
жетъ выказать вс неудобства въ практическомъ. при- 
мнени. какъ. всего Положеня, такъ и отдВльныхъ его 
частей. 

Во, ?-хъ, если ст. 28. должна имть то. вначене, 
что въ кругЪ обязаностей. и правъ Главнаго Управле- 
Ня въ течене 1|‹ стол я не могуть быть. предпри- 
няты никак!я измфнен!я, то это обязательство ни. въ 
какомъ случаЪ не можеть относиться къ власти зако- 
нодательной, которая, установивъ срокъ, всегда ме- 
жетъ и изм нить его. Такимъ образомь, предноложен- 
вое постановлен!е: могло бы быть обязательно един- 
ственно. для генералъ-губернаторовъ,:. которые. лиша- 
лись бы права до истеченя 25 лЪтняго. срока ‹пред- 
ставлять объ, изм нени округа ‘обязанностей и правъ 
ТГлавнаго Управлен]я, не смотря на настоятельныя ‘тре- 
бовавя времени и обстоятельствъ. 

Въ, 3-хЪ, въ запискЪ необъяенено,. почему. полага- 
ется установить опредЪленный. срокъ для. дВйетмя 
разсматриваемаго Положеная не въ цвломъ, его, соста- 
ВЪ, аллищь въ той части онаго, которая касается Глав- 
наго Управленя, между тВмъ какь. ©ъ измънешемъ 
правъ и обязанностей другихь учрежденай 
края, наприм$ръ, Областного. Правленя, и земекихь 
собран!й,. неизбЪжно измфнятся обязанности и права 
Главнаго  Управленя. Въ 4-хъ, если вообще неудобно 
установлять неизмЪнность. какого-либо законоположе- 
яна болье или мензе . прополжительный  орокъ, то 
это, менфе. всего можеть быть допущено. ‘относительно 
управления ‚такамъ краемъ, въ которомъ., ничего, еще 
прочно не я гдЪ все находитсявъ перодь 
вачинаня и гдВ. процессъ развит!я, волёдетв!е. вовер- 
щенно новыхъ, лля. населен!я › услов!йои; отнешеня къ 
Имперш. въ составъ которой край вошелт, можеть, въ 
весьма, непродолжительномь времени. вызывать, необхо- 
димость.въ такихъ изивненяхт, о, которыхъ_ВЪ насто- 


| ящевив помышлять Нельзя, ото ЗИ 
’ аи Посему, казалось боль $:28 ‚вовер- 


шенно. чить, такъ ‚какъ, съ одной › стороны, ‚на- 


стоящее. положение; какт и всякое другое конечно, 
будеть ‚аставалься въ ово „доколв опыть не 
_ укажеть на нео сть Из я онаго. въ ь 
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его 'состав ‘или въ частяхъ, а съ другой, оть высшей 
мЪстной власти всегда должно зависить, войти съ пред- 
оставлешемъ о соотвЪтетвующихь измзнешяхъ въ дВй- 
ствующихъ въ крав узаконеняхъ, когда она, убЪлитея 
въ настоятельной необходимости такихъ изм нен!й, 

Что касается состава канцеляр!и Главнаго Упра- 
влен!я, то казалось бы возможнымъ: 1) отдвленя по- 
земельныя (земское и городское) соединить въ одно, 
такъ какъ дЪлъ подобнаго рода едва-ли можеть быть 
много, 2) отдвлен!я суднаго не учреждать, если су- 
дебная часть будетъ изъята изъ вздВы!я Главнаго Уп- 
равленИя, 3) строительное, дорожное и межевое отдВ- 
лешя соединить съ распорядительнымъь вВЪ виду того, 
что отъ Главнаго Управленя могуть исходить лишь 
общя по этимъ частямъ распоряжешя, все же ближай- 
шее завздьване оными и наблюден!е должно быть 
сосредоточено въ мветныхъ управлешяхъ—уУ’Зздныхъ 
и областныхь, ‘согласно сему и всв полагаемые при 
Главномъ УправлеШи межевые чины-землемвры (16), 
помощники имъ (20) и ‘чертежники (40) должны быть 
приурочены къ подлежащимь Областнымъ Управле- 
Н1ЯМЪ. 


Замъчан!е Эга записка, обнаруживающаяя вообще глубокое 
министер- изучене положен!я и нуждъ края, впадаеть, однако, 
ства иност- неоднократно въ противорЪч{е. 
ранныхъ Говоря о необходимости содзйствовать скорЪй- 
дъль по по- шему обруссен!юо края и его сляню съ Имперею, за- 
воду объяс- ПИСКа, между тёмЪ, защищаеть такя мЪры, которыя 
нительной будуть лишь служить кь обособлентю этой страны: 
записки. ТАКЪ законъ о недвижимой собственности въ совер- 
шенномъ противорёч!и со всею остальною  Росфею и 
совершенно носить на себЪ отпечатокъ чисто азат- 
скаго, дикаго завоеван!я, совершенно противорчах- 
щаго и русскому народному характеру и стремленямъ 
нашего правительства. Записка старательно доказыва- 
еть выгоды развитя городовъ въ ущербъ селамь и 
деревнямт, быть можеть это иметь основаше, но 
врядъ ли въ этомъ случаВ можно оправдать столь ог- 
ромную несоразмЪрноеть въ податяхъ, какая предла- 
гается съ собственности городской и сельской. Крайне 
также остенительно для сельскаго хозяйства и для 
русскихъ переселенцевь право, предоставляемое ко- 
чевникамъ приходить и пасти свой скоть по всёмъ 
чемлямъ, не засВяннымъ, хотя бы ‘он и принадлежали 
обществамъ или отдВльнымъ лацамъ; это право долж- 
но лишить сельскихъ обывателей всякой возможности 
улучшить свое хозяйство разведенемт, скота и проти- 
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вор®чить всему понято собственности. Весьма вро- 
ятно, что теперь было. бы несвоевременно еще вводить 
каюя либо правила о рекрутской и квартирной повин- 
ности или о составлени милищи, но, кажется, было бы 
благоравумнве со стороны Правительства обойти по- 
кула эти предметы молчанемъ, но отнюдь не связы- 
вать себя нынЪ же отмфною этихъ повинностей для 
края. 

Опровергая весьма основательно ‘прежнюю. систе- 
му строить на казенный счетъ мечети и мусульман- 
свя школы и какъ бы силою мусульманить киргизовт,. 
записка основываетъ, между т%мъ, сзою самую ради- 
кальную и чисто револющонвую мВру—отнят!е во всемъ, 
краз недвижимой собственности, на началахъ корана 
устраняя мусульманское духовенство какого-либо ис- 
повфлан!я, записка не только  возлагаетъ на судей - 
государетвенныхъ чиновниковъ обязанность совершать 
и расторгать браки между мусульманами, но и въ 
кругъ дЪйствьй СовЪзта Главнаго Управлен!я включа- 
етъ обязанность толковать и примЪнять шар!атъ, сводя 
мусульманскя религозныя понятЁя въ примВнени къ 
праву и къ администращи. Кажется, можно и должно, 
не придавая излишняго значен!я мусульманскому ду- 
ховенству И удерживая его. строго ВЪ опредфленныхь 
границахъ, предоставить ему исполнять принадлежа- 
пя ему обязанности и не возлагать ихъ на русскихъ 
чиновниковъ, этимъ и уронится ихъ достоинство, и 
справедливо разлражится религ!озное чувство мусуль- 
манъ. Трудно согласовать предлагаемое запискою иг- 
норироване ислама съ той ролью, какая предоставля- 
ется шарйату. Не лучше было бы остивить шар!атъ въ 
силВ лишь для двлъ семейныхъ, которыя и водилобы 
мусульманское духовне судилище подъ надзоромъ 
русекаго прокурора, свздующаго въ шар!атВ, а за 
т®мъ по вовмъ прочимъ  двламъ гражданскимъ и уго- 
ловнымъ, примфнять обиие‘русск!е законы? Тогда и 
Соввту не пришлось бы быть толкователемь шар\ата 
и корана, а судьямъ исправлять должность муллы. 
Нельзя не согласиться также, что доводы, почерпнутые 
изъ учевя корана для уничтожешя права не надвижи- 
мую ° собетвенность, крайне сложны и натянуты, и, 
кромЪ№ того, весьма, поразительно, что`вс№ эти доводы’ 
основаны на учен!я, которое записка и положене не 
желають даже признавать и на азатокомъ правз, ко- 
торое предполагается вполнЪ замвнить русскимъ. _ 

_ Жаль, если положенше края не допускаеть очеру 
тить хотя районы земель для зимнихъ и лЬтнихъ Ко-- 
чевниковъ киргизовъ, совершенная неопред%ленность 
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разграничен!я между ‘разными родами должна же быть 
когда либо прекращена. Вели’ влад лець ‘земли. ис- 
правно платить подати и отбываеть ‘вс повинности, 
то не возможно ^ допустить’ ‘отобране” отъ ‘него’ земли 
лишь по той причив'В; ‘9то'она не обработывается: это 
было бы не только нарушен!е‘ права ‘собетвенности: ‘ино 
самое сильное ‘развит! коммунистическаго “начала. 
Странно было бы, если бы Россйя начала примънять 
учеше корана ‘относительно’ собетвенности въ одной 
части’ своихъ’ владв 810, въ то время; какъ’въ ‘мусулЕ- 
манскихъ государствах; въ 'Гурщи ‘и’ лаже ‘въ Пере, 
начинають боле’ и ‘болзе` упрочивать’ ‘поземельное 
право на тьхЪ же осповавяхь,какъ оно’ существуеть 
въ остальномъ м!рВ, ы к 

Записка’ весьма ‘основательно’ доказызаеть,’ какъ 
важно для м5етнаго управлен!я” имвть хороших, а 
главное вполнв’ добросовзетныхь и надежныхь ‘пере- 
водчиковъ и вообще чиновниковъ, ‘знающихь ‘восточ: 
ные ‘языки; мфетные толмачи вовсе ‘не’ удовлетворяють 
условныъ. Казалось бы необходимымт, чтобы” 1 рке- 
станское управлене имВло здвеь постоянно неколь- 
ко молодыхъ людей стипенд/атами при учебномъ отд: 
леши восточныхъ языковъ министеретва ипостранныхъ 
док, при чемь нужно было'бы лишь ‘обезнечить ‘ихь 
существоване ‘во ‘время курса учея”и предоставить 
имъ извбстныя права и‘преимущества “ао выдержани 
экзамена и `по’получени надлежащаго “аттестата” отв 
ззатскаго департамента*). ых , Н 


Письмо воен Въ ‘оисьмв о огь’ 20-го минувитаго декабря ва 
наго минист-№ 5612, излагая ‘причины, побудивиия васъ отетупить 
рамаимя ОТь общихъ ‘кассовыхь” правиль при ‘поступлении 
тен. Кауф- расходовани лвеныхь доходовъ СемарЪченской  обл&- 
мана. — СТИ, Ваше превосходительство сочли нужнымь ‘изло- 
жить въ общихь чертахъ и взгляд вапть на то, ‘въ 

какя услойя долженъ быть для ‘пользы ‘управленя; 
поставленъ ввфренный вамъ край, особенности. котора- 

те; по мнЪн!ю вашему; вызывають и будуть еще вы- 

зывать надолго. наго рода отступленя. о 

—__ Изъ письма этого видно, что Ваше превосходи- 
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родовъ дЪлъ въ рукахъ одной высшей мвстной' вла- 
сти (въ лиц8’ одного’ генералъ-губернаторя) или еъ 
придан!емъ ему особаго СовЪта, которому’ должно быть 
предоставлено право: 1) ‘непосредственно и по ближай- 
шему ‘усмотрёнИио расходовать на потребности ‘края 
всЪ доходы онаго, поступаюцие подъ какими бы тони 
было наименованями, 2) видоизмфнять въ течен!е опыт- 
наго срока составъ мфотныхъ  управленй по сообра- 
женио съ дЪйствительною  надобноствю’ и’3) ‘установ 
лять таке сборы; как!е эта власть признаеть справед- 
ливыми и возможными. 

Оъ своей стороны ‘вполн® сознавая, что Турке- 
станок край, по многимъ особенностямь своего  по- 
ложен1я; ‘находится въ’ услошяхъ ‘не вполнв благо- 
прИятныхъ для примзненя къ нему во’ всей полнотв 
правилъ и формъ управления, дьйствующихь въ дру- 
гихъ мвотностяхъ Империя, я ‘тВмъ ‘не мене считаю 
своею обязанностью высказать откровенно свое убЪж- 
деше, что расчитывать на принят высшими государ- 
ственными учрежден!ями проекта устройства края на 
началахь начертанной вами Программы, предполагаю- 
тцей совершенное изъят!е его изъ подчинен!я общимъ 
законамъ и образован!я особаго Соввта, въ качеств 
самостоятельнаго коллег! альнаго ’ учрежденя, р®ши- 
тельно не возможно. 

Законодательство наше, проникнутое убЪжленемъ 
въ необходимости повсемВетнаго введенйя новаго ‹ кас- 
соваго и ревиз!оннаго порядка, стремится въ  послвд- 
нее время не къ расширено, а къ возможному ‘огра- 
наченио исключительныхь правъ отдёльныхь м8етно- 
стей; даже та мБетность; которая въ прежнее время 
пользовалась самою ‘значительною степенью’ самостоя= 
‚тельности въ этомъ отношенш, именно ` Кавказъ, въ 
настоящзе время относительно’ ноступлешя: и расходо- 
ван!я государетвенныхь суммъ и отчетноста въ нихъ, 
подчинена общимъ правиламь, дВйствующимь въ Им- 
пери. 

г То обстоятельство, что подчиневе это еоверши- 
лось уже посл’ замирен!я Кавказа, ничего’ не’докавы- 
ваетъ, кромв чисто случайнаго ‘совпадешя времени, 
зависящаго отъ срока выработки новаго’ порядка во0б- 
ще для всей Росс!и; но’ самый ‘факть подчинен!я‘об- 
шему порядку м8етности, уже’ пользовавшейся самыми 
широкими изъятии изъ онаго, ‘по мовму мнЪфиНо; 
прямо ведеть къ заключен!ю, что надфяться на даро- 
ван!е вновь такихъ изъят для какой-бы то ни было 
другой мВстности было-бы совершенно’ безтолезно, 
Тоже долженъ сказать и о'’предполагаемомъ СовЪтв. 
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Хотя въ. составь Главнаго  управленя нЪфкоторыхъ 
отдЪльныхь м%етностей, а именно обвхъ частей, Си- 
бири и входять СовЪты, но СовЪты эти по закону суть 
присутствия только совфщательныя, безъ всякой ис- 
полнительной даже власти, а кругъ дВйстия ихъ ог- 
раничивается обсужденемъ дВлъ, разсмотрВ ню ихъ 
присвоенныхь и постановлешемъ по, нимъ своего мн%- 
вйя принять или не принять, которое зависить отъ ге- 
неральъ губернатора; самостоятельныхь же мВотныхъ уч- 
режцев!й съ распорядительною властью въ государ- 
ственномъ стро Импер!и до сихъ поръ не существо- 
вало, и, при всвхъ совершаюлихся въ послзднее вре- 
мя преобразованяхт, законодательство не прианавало 
пользы и необходимости измВнить именно въ этомъ 
смысл$ существующую систему управленйя губерн!я- 
ми и областями. 

При такомъ направлени законодательства ясно, 
что соблюден!е основныхъ законовъ по денежнымь обо- 
ротамъь края и отчетности въ нихтъ, а равно по адми- 
нистративному его устройству, составляетъь необхоци- 
мое услоше, которое должно лежать въ основанйи Про- 
екта преобразования Туркестанскаго края. При соблю* 
дени-же этого условя является воаможность надвяться 
на допущенше вовхъ тьхь облегчен!й, которыхъ 'гребуетъ 
исключительное положеше края. Главное препятств!е 
къ соблюденио во ввзренномъ Вамъ краз общаго кас- 
соваго порядка — составляютъ, по мнЪню. Ващему, вне- 
запно являюцщияся потребности, требуюцйя для своего 
немедленнаго удовлетвореня или’ денежныхъ средствъ, 
вспрощен!е которыхь установленнымь для сверхемЪт- 
ныхъ кредитовъ порядкомъ сопряжено съ потерей вре- 
мени, или даже образованя особыхъ органовъ упразв- 
лен]я, составъ которыхт, а слвдовалельно и сумма на. 
содержане ихъ, могутъ съ точностью быть опредзлены 
только впосл®дстви по указанямъ опыта. 

Но и это препятстве, по. моему мнзн!ю, могло бы 
быть безъ затруднен!й устранено при соблюден!и суще- 
ствующихъ правалъ, доведешемъ до соотв тетвуощаго 
потребностямъ ‘размВра суммы, ассигнуемой на не-. 
предвиднныя надобности и предоставленемъ въ, рас- 
поряженще Генераль-Губернатора, сверхъ того, особыхъ. 
средотвъ въ прим8рномъ ‘количеств, соботвенно, на 
случай неожиданно могущей явиться необходимости 
въ образовани новыхъ должностей или управле- 
и, точно такъ-же потребноеть быстраго, по поли- 
тическимъ или инымъ обстоятельствамъ, расшир» 
существующихь уже административныхь средствъ 
края, въ свою очередь, могла-бы быть удовлетворена 


назначещемъ суммы на усилёше мёстныхь управлен!й; 
наконець, если мВетныя обстоятельства двлають иног- 
да затруднательнымь оправлан!е пройзведенныхь рас- 
ходовъ вовми установленными въ закон документами, 
то обстоятельство это даеть полное право ходатай- 
ствовать о допущен!и облегчительныхь фориЪ ревизий 
нВкоторыхь расходовт, и можно съ большою вфроят- 
ностью сказать, что полобныя частныя изъяМя изъ 
общихъ правилъ, въ виду м®стныхъ услов!й края, да- 
леко не встрётять твхъ препятствий къ проведено ихъ 
въ выешихь государственныхь учрежденяхь, какя 
встрзтилъ-бы Проектъ, основанный на совершенномъ 
изъяти края изъ подчинен!я общимъ законамъ*). 


Не могу не благодарить за откровенное изложе- 
не мнЪн!и г. Военнаго Министра, столь точно изло- 


Резолющ1я 
ген. Кауф- 


женныхь, но съ тою же откровенностью долженъ вы- мана на вы- 


разить, что одною изъ побудительныхь причинъ пред- 
лагать т0, что я предложилъ, есть невозможность сно- 
шенй съ нЪкоторыми изъ военныхь учрежден!й, котб- 
рыя не хотятъ входить Въ положеше тенералъ-губер- 
натора, на которомъ лежитъ такая тяжелая отвзтетвен- 
ность и который за вс труды ‘свои и заботы получа- 
етъ въ благодарность одни оскорбительные отзывы и 
нежелан!е помочь ему; происходить же это оть равно- 
душия къ дёлу этихъ учрежден!й. 

Отъ незнаня ли двла или оть личнаго нераспо- 
ложеня ко мн®, но я на каждомъ шагу получаю не- 
сочувственныя и оскорбительныя бумаги, которыя, раз- 
рушая здоровье мое, лишають меня возможности вся- 
кой надежды на введен!е управления въ краз, при та- 
кой централизащи въ Министерствахьъ, какая вырази- 
лась въ послзднее время. Мн» удалось устроить отно- 
‘шеня къ н®которымъ изъ сосвдей наших въ ‘Оред- 
ней Азш, о которыхъ и мечтате было нельзя нзеколь- 
ко лВТЪ тому назадъ. к еинвесериник А 
`^ Достиснуть этого я мог лишь твердою, неизмЪн- 
ною, честною и въ то же время, выражусь такъ, поб- 
рою политикою съ этими ханами, вопреки  обществен- 
ному здёсь мнён!о, безъ кровопролитя, —и что же? 
ве м ь И и довести я 
конца; и ДНИ. аспоряжен!ями относительно Хи 
Вы омпрометаруеть ^ меня передь тим  Ханёми: 
Очень быть можеть, что дзло придется поправлять съ 
оружиемъ въ руках объ увеличен до- 
ходовъ съ края и достигь уже въ этомъ отношени 


=) Су. тамъ-же, 
т: 


шеприведен- 
ное письмо 
военнаго ми- 
нистра. 


Конск!й 
заводъ. 


м 


результатовъ и достигну еще значительно большихъ, 
если мнВ не будуть мЬшать разныя формальности, 

Меня завдають Министерства Финансов и Кон- 
троля разными до смёшного требован1ями, а Министръ 
Финансовъ даже грубыми циническими неприличными 
бумагами обо мнЪ, на которыя. мнз стыдно отвчать; 
развЪ такъ платятъ люди, сколько. нибудь имфюцие 
совфсть и любовь къ родин, человВку, который себя 
не жалфеть на пользу отечества. 

Всякому_теривн!о есть мВра. Я нахожусь иногда 
въ, такомъ положен!и, что если бы не любовь къ Госу- 
дарю Императору и нежелане огорчить его, я готовъ 
былъ бы бросить все и бЪжать оть этихъ дВль. Я не 
имВю другого честолюб1я, какъ только то, чтобы Госу- 
дарь былъ мною доволенъ; къ остальному всему я ‚равно- 
душенъ, но мн не дають дла длать, а только пор- 
тятъ и отравляютъ жизнь. Если бы я добивался обо- 
тащенЕя или возвышен!я, я былъ бы равнодушенъ ко 
всему, что меня огорчаетъ теперь, но я желаю ‘только 
добра и развит!я ввЪреннаго мн» края не на счеть 
Росош, а на счеть средствъ этого края, —вопреки 
стремлению н%которыхъ господъ обрЪзать, какъ они 
думаютъ, крылья мн. 

СовЪты и указашя Военнаго Министра такь хо- 
роши, что нельзя имъ не послздовать, и я готовъ еще 
разъ попробовать испытать все, что можно, чтобы быть 
лишь поставленнымь въ возможность отв чать за край 
передъ Государемъ. Но, если мнф не удастся достичь 
желлемаго въ бытность мою зимою въ _Петербургв, 
Тогда я вынужденнымъ буду просить Государя объ 
Е вы меня, ибо мое положене мнЪ не подь 
силу*). 


Заводъ основанъ быль въ 18 верстахъ оть. Таш- 
кента, подъ назван!емъ Константиновскаго, въ честь 
Кауфмана, лившаго на это дЪло 20,000 руб. Ген, Ка- 
уфманъ задумаль устроить конек заводь для вой- 
сковыхъ потребностей. Предполагалось степныхъ ма- 
токъ скрещивать съ аргамаками и карабаирами. Къ 
1-му декабря 1874 г. заводь имвлъ 481 лошадь: 12 же- 

88 матокъ, 103 кобылка и жеребять 148. 
й было 230 аргамаковъ 


в “ооальныя епняки. Оодержаше ихъ вх 
ЧяКИ.. оде ИЯ = 
ходилось въ 5,500. ыа а 
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=) Смотри тамъ-же, 


1872-й годъ. . 


СЪ 1-го Января’ открыта’ кафедра ‘епископа Тур- Открыте 
кестанскаго и Ташкентскаго въ. г. Врномъ; на осно-  каеедры 
ванти 'Высочайшаго ‘повелвня, состоявшагося 4-го мая епископа. 
1871 года. 


Мыель объ открыти общества возникла еще’ въ 1871 Туркестан- 
году. Учредители общества въ’‘первый разъ собрались ское благо- 
18-го’ февраля 1872 года лля  разсмотр®з1я проекта творительное 
устава общества подъ предсвлательствомъ К. Ш. фонъ- общество, 
Кауфмана. Уставъ былъ утверждень 31-го октября 
1873 года министромъ внутреннихъ дЪлЪ Тимашевымъ. 

Первой' предездательницей общества была Юля Мав- 
ривевна фонъ- Кауфманъ. 

Туркестанское благотворительное общество’ им ло 
цзлью доставлен!е ‘средствь къ улучшению нравствен- 
наго и матеральнаго состояня бЪдныхь Туркестав- 
скаго ‘края. 'Сообразно съ этой ЦВльюЮ’ ‘занятия  обще- 
ства составляли: 1) лоставлен!е одежды, пищи'и кро- 
ва немогущимъ прбрЪтать ихъ собственными труда- 
ми; 2)”боръйсте къ пруискан!ю’ занат!й или службы, 
въ прюобр®тен!и для работъ матер!ала‘и къ выподному 
сбыту издълий бёдныхъ ‘тружениковъ; 3) облегчеше 
и доставлен!е” ‘снособовъ ‘для’ призрзнвя и ‘воспитан!я 
дЪтей неимущихь родителей; 4) снабжен!е бЪдныхъ 
медицинскими нособ1ями; 5) помзщен!е престарвлыхъ 
и неизльчимыхь’ ‘въ’ "богадьльвиьу 6) устройство на об- 
щемъ основами школъ, прйотовъ, ‘рабочихь. домовъ 
ит. п. благо льныхъ заведен!й; 7)’ содвйств!е къ 

чшенио и развито ‘туркеставскихъ‘олаготворитель- 

ъ Заведен!й; 8) ‘привяте м®ръ къ’ искорёненио ни- 
щенства; 9)‘ доставлеше ‘неимущимъ‘ средетвъ для воз- 
вращен!я на родину, и 10) заботы о приличномъ погре- 
беши неимущихь" му нА 
вер Г. 89 тУ 

ы че ах мВсяць по  енноминежниюу О ом 
Е генералъ-губернаторетва отданъбылуъ ный пере- 


слвдующаго солержан!я:, „Для окончательнаго смотръ «про- 
‘вы ны „Проекта Положен!яекта положе- 
кр & равно и составленнаго_вВЪ ния» 1871 г. 
ь , находившегося ‘на “предваритель- 
ЧИ ВНиАТХО) ао УМО 
ов а нА ‘прошлом и’ ОНА, ЧО к 
Добровиыелова. га < оззлоноф и а8248Р -учёмецн 
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номъ разсмотрён!и военнаго миниетеретве, учреждается 
особая коммисс!я подъ предефдательствомь ген.-адЪ- 
ютанта Кауфмана, изъ Воекнаго Губернатора, началь- 
ника Зеравшанскаго округа, Правителя канцеляр!и и 
дьлопроизводителей, съ приглашешемъ другихъ лицъ, 
знакомыхъ съ краемъ. 

Дъйствя коммисои открыть въ первыхъ. числахъ 
поня м$сяца. 


Новый „Проекть  Положен!я“ объ  управлени 
Туркестанскимъ краемъ, окончательно по возмъ час- 
лямъ; составленный въ г. ТашкентВ, ген, Кауфманомъ 
быль предетавленъ Военному Министру 18-го января 
18173 года. 


Искусствен- Въэтомъ году ген, Кауфманъ началъ. искусствен- 
ное лЪсораз-ное л8соразведене учреждешемъ трехъ питомниковъ. 
ведене. Стоили они, за его время, до 16,480 руб.; посажено 
было 126 тысячъ деревьевъ, изъ нихъ погибло 25 тыс., 
роздано даромъ 9 тыс.. осталось на лицо 92 тые. 
штукъ. Была произведена разсадка деревцевъ по ‚ары- 

камъ и вдоль дорогъ. 


До ген. Кауфмана въ кра не. было. викакихь 
ягодныхъ растенй. При немъ разведены: малина, 
смородина, крыжовникъ. кавказок!й кизиль, клубника и 
земляника; затВмъ изъ овощей: артитоки, спаржа, ре- 
диска и цвзтная капуста. 


Разведене Заботясь объ улучшеши въ краЪ рогатаго. скота, 
рогатаго Ген. Кауфманъ выписалъ черезъ Московское общество 
скота.  Улучшеня скотоводства б голландекахъь коровъ и 3 

быка; за вими въ Москву командированъ быль казакъ. 
Вее это обошлось въ 3600 руб. Однако,  дорогою два 
быка пали, остави!йся скоть помфщенъ былъ.на хлоп- 
ковой фермЪ. ы миновало 


Пчеловод- Пчеловодетва въ краз до тен. `Кауфмана. не су- 
=^_ ство. ществовало. Онъ.вынисаль 12 обрагцовыхь ульевъ и 


шему въ горахъ, сохранили пчелъ и. 
дЪльцу такой доходъ, ч10 и сосЪди. 
праемфру. Череаъ нЪеколько л$ть въ го 
скаго уЪада дВйствовало уже 300 ульевъ. 


По вызову ген. Кауфмана въ Ташкенть прибылоъ развитю 
Бухарское` посольство и когда оно воявращалось обрат- руссной тор- 
но, съ нимъ отправлень быль атенть’. мивистеретвагеели въ Бу- 
финансовъ, г. Петровск,’ бывнИЙ впослёцетв!и ва:  харъ. 
шимъ конеуломъ въ КашгарВ. Главная задача ‘его за- 
ключалась въ выяснени вопроса: въ какой степени бу: 
харсюй рынокъ принадлежить намъ и наступило ли 
время закрыть его для ‘англйскихъ товаровъ. 


183-й г00ъ. 


Съ 1873 года до 1-го января 1883 года въ Таш’ Школа шел- 
кентВ существовала Туркестанская школа телковод- новодства. 
ства и при ней лаборатор!я. Завздываль ею В. Ф: 
Ошанинъ; но’шелководетво развито собетвенно въ Ход- 
жентВ, Ферганв; Самарканду и ВухарЪ, а въ Ташкен- 
тв и его окрестностяхъ ‘весьма слабо; почему школа 
не могла особенно’ содЪйствовать развито двла въ 
своемъ ‘район%. За 10 лВть своего  существован!я она 
усп®ла только ‘ввести дв итальяномя породы шелко- 
пряда, да научить нзсколькихь мальчиковъ-туземцевъ 
правильной ‘размоткв шелка на лучшихь европей: 
скихъ станкахъ; недоступныхь зд®шнимъ кустарямъ, 

и потому усвоенное учениками не могло имвть прило- 
женя въ практикВ: 


 Аму-Дарвинек!й ‘отд®ль; образовавиИйся’ изЪ 36-Аму-Дарьин- 
мель ханства Хивинскаго, расположенныхъ н& правом свя отдълъ. 
берегу Аму-Дарья‘и изъ части Кызылъ-кумскихъ сте- 
пей, представляеть собою” громадную площадь, при- 
близительно отъ двухъ до трехъ `тысячъ’ квадратныхь 
верстъ. {3: 
Только ‘западную и сзвервую границы, окаймлен- 
ныя р®кою и Аральскимъ моремъ; отдлЪ иметь ‘строго- 
опредвленными; — восточная-же и южная. теряются въ 
мор‘ пеековъ и ‘точно’ не обозначены, кромв н%»околь: 
’отъ' другого значительно отдаленныхь уро- 
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Нужно думать, что въ былыя отдаленныя времена 
эта грустная, безжизненная въ. настоящее ‚время пуе- 
тыня имВла другой видъ. Остатки. заброшенныхъ гро- 
мадныхъ арыковъ, слВлы построекъ-—доказывають, что 
когда-то культура края, была, въ хорошемъ положен!и. 
Яны-Дарья, отдвлявшаяся отъ Сыра около. Перовока, 
доносила посредетвомъ арыковъ свои воды до. средин- 
наго течемя Аму и орошала пространства, которыя 
теперь совершенно занесены пескомъ. 

Во время Хивинскаго владычества прибрежная 
мЪотность, входящая нынё въ ‘оставь. Аму-Дярьин- 
скаго отдЪла,, не представляла ‘с0б0ю_ административ- 
ной единицы. 

Каракалпаки и киргизы, населявиИе дельту и ея 
окрестности, вздались своими старшинами; м$стно- 
стью отъ. Куванъ-Джарма на югъ-—распоряжались 
Ходжейли, мЪотность далве до горъ—подчинялась 
Кипчаку. 3 

Аму-Дарьинск!Й отьзлъ при нашемъ правитель- 
ств въ административномь отношени быль. разл®- 
ленъ на два участка, — Шураханекй и Чимбайский; пер- 
вый оть Бухарской границы (урочище "Мишекли) до 
оВвернаго склона горъ Шейджели, второй отъ этихъ 
пбелднихъ до моря. Такое д®лен!е вызвано, какъ од- 
нородностью населен я, тавъ и общностью землевладв- 
ня. Въ территор!альномъ отношени оба участка. почти 
равны, но населен! въ нихъ распредвленое не. равно- 
мЪрно; на долю Чимбайскаго, участка. выпадаеть зна- 
чительный перевЪсъ въ количеств», народонаселеня, 
но за то это послднее состоитъ почти исключительно 
изъ полуосвдлыхъ и кочевыхь народностей, тогда какъ 
въ Шураханскомъ участкВ до. половины. населеня 
осЪдлаго, пользующагося отличной. землею, на; которой 
орошен!е. производится съ помощью. арыковъ,. очища- 
емыхъ и равдВлываемыхъ рабочими, высылавшимися 
при туземномъ правительств съ лЪваго берега, в. при 
нашемъ-—оть. населен!я . Чимбайскаго участка.‘ 

Съ переходомъ праваго берега въ наше. вёд®ые, 
всЪ земли, приналлежавийя. хану, его родственникамъ, 
равно тв изъ нихъ, которыя были: даны въ даръ оть 
Хана разнымъ сановникамъ и.служилымъ лицамт (вем- 
ли НЕЕ въ пользу казны. Переходъ 
этихЪ земель долженъ быль. повл!ять. на, возраставе 
доходовъ,и а поло- 
женя земледвльцевтъ, воздвлывавшихь ярлычныя земли: 
ааа бъ. одомъ,. праваго берега, Аму-Дарья въ 
наше управлеве, прежде всего было, обра _ вни- 
ман{е на назначене административныхь личностей изъ 


туземцевъ для управлен!я населенемъ, затфмъ было 
объявлено, что воз земли, составлявиуя собственность 
Хана, его родственниковъ, равно земли ярлычныя- пе- 
реходять въ число земель казенныхъ, и что подати съ 
нихъ станутъ поступать въ русскую казну; земли с0б- 
ственниковъ (мюльковыя земли) будуть оплачиваться 
салгытом» по дЪйствительномъ измврен!и земли, и 
что затзмъ въ наступающий 1874 годъ населене отдвла 
должно будеть платить подати и отправлять повинно- 
сти по примзру, какъ это быпо при туземномъ пра- 
вительствв. На земли мюльковыя и вакуфныя прика- 
зано было представить для рааемотрВня документы. 
КромЪ того, исподоволь было приступлено къ составле- 
вю переписи населенйя по домамъ и кибиткамъ. 

По сборз и возможной провёркз полученныхъ 
данныхъ, въ виду невозможности контроля за сборомъ 
зякета со скота въ кочевомъ и полуосздломъ населе- 
ни и въ видахъ большей выгоды для казны найдено 
было болфе удобнымъ зякетъ со скота замвнить киби- 
точною податью, примвнительнокъ $ 255 „Проекта По- 
ложешя объ управлени въ СемирВченской и’ Сыръ- 
Дарьивской областяхъ“ въ размрЪ 3 руб. 50 коп. съ 
кибитки (въ томъ числ 75 коп. въ земскую повин- 
ность) и кром%® того съ тёхь киргизъ и туркменъ, 
которые раздвлываютъ казенную землю, взыскивать 
даякъ съ урожая въ размВ р */» части, по прим8ру 
того, какъ это было при туземномъ правительствв 
для киргизъ. 
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Кь подобному решению привело то, обстоятель- 
ство, что документы на вакуфныя земли учреждений 
лваго берега поступали самаго подозрительнаго свой- 
ства, съ помарками, передвлками, иногда, даже замвт- 
но вновь составленными. 

Въ виду всего этого, вакуфные сборы лваго 0е- 

рега, поступая въ кассу, записываются въ книги 0со- 
быми статьями, 
ь Такимъ отразомъ, для вовхъ народностей права- 
то берега вопросъ о податяхъ за текуций годъ разр®- 
шился удовлетворительно, кром8 васелешя  каракал- 
паковъ, относительно которыхь ни тоть, ни другой 
приемъ не могъ быть примвненъ. 

Представлешемъ на имя Военнаго Министра отъ 
20 марта 1875 года ген. Кауфманъ просилъ его ис- 
ходатьйствовать Высочайшее  соизволеше ва назначе- 
ше комисойи для организащи Аму-Дарьинсьаго отдЪла 
съ отпускомъ на этоть предметь сверхомвтнаго кре- 
дита изъ государственнаго казначейства въ 25,645 р. 

Приказомъь по Туркестанскому краю оть 22-го 
мая 1875 года полковникъ Носовичь и кол. зе. Каза- 
ковъ командированы въ Аму-ДарьинекЙ отдёлъ для 
начатя подготовительныхь органиващонныхъ работь, 
о чемъ 51-10 мая 1876 года ген. Кауфманъ сообщилъ 
Военному Министру, упомянувъ, что имъ приказано 
необходимыя по этой командировк® издержки произве- 
сти изъ наличныхъ суммъ Аму-Дарьинскаго отдфла. 

Телеграммой отъ 10 юня 1875 года графь Гей- 
денъ сообщиль ген. Кауфману, что Министръ Финан- 
совъ отказалъ въ отпускв ны на командировку ор- 
ганизащонной комисс1я въ Аму-Дарьинскй отлЪлъ, и 


что Военный Министръ просить найти возможнымъ 
обойтись командировашемъ на общёмъ основами въ 
отдвлъ лишь одного чиновника въ помощь м$отному 
Ем для исправлен!я въ ирригащонныхь рабо- 
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сю. ссылается на то, что населене. „Аму-Дарьинскаго 
отдфла по’ услов1ямъ быта, иметь, весьма. много обща- 
го и еходнаго еъ населещемъ н8которыхъ. м8стностей 
въ Семир®ченской и Сыръ-Дарьинской  областяхь, и 
Зеравшанскомъ округ, слёдовательно, при однород- 
ности этихъ услов!й устройство быта жителей Аму- 
Дарьинскаго отдвла едва-ли можеть уже встрчать 
тВ затруднения, для разъясненя которыхъ признава- 
лось-бы необходимымъ командировать въ эти области, по 
совершенному незнакомству съ ними, въ 1868 и 1869 
г.г. овобыя организащонныя коммисс!и, и что независи- 
мо оть сего въ Аму-Дарьинскомъ кра учреждено уже 
въ недавнее время по 'Высочайше ‘утвержденному въ 
мартВ 1874 г. времвнному штату особое управленйе, кото- 
рымътакже могли быть, въ большей или меньшей степени, 
выяснены подробности быта тамошних жителей. Глав: 
ное-же министръ имвлъ въ виду то, что для управлен!я 
всего Туркестанскаго края проектируется новов общее 
положене, а потому, впредь до разсмотрвн!я его въ 
законодательномъ порядк при ‘участи вовхъ. |мини- 
стровъ; по ‘его мнЪ®н!ю, слёдовало бы пр1остановихься 
дальнзйшими частными распоряжен!ями по организа- 
щи Аму-Дарьинскаго’ отд®ла. Далве министръ прис9- 
вокупиль, что всв доходы съ этого отдвла подобно. 
доходамъ прочихъ. частей имперш. поступаютъ въ об- 
ця средства’ государственнаго казначейства. употре- 
бляются на выполнене общих потребностей государ- 
ства безраздьльно и не имвють спещальнаго назначе- 
в!я для удовлетвореня нуждъ одной какой-либо обла- 
сти. Поэтому, при испрошен!и сверхомвтныхь ассигнова: 
в для какихъ-либо новыхъ потребностей, источникомъ 
для этогони въ какомъ случа не могуть быть указываемы 
доходы одной какой-либо извфотной области империи, по- 
добно едЪланному Туркестанскимъ генералъ-губернато- 
ромъ указанИо на храняцщеся въ Аму-Дарьонскомъ отдз- 
ив, какх на источникъ для расходовъ по пре полагаемой 
къ командирован! ю въ тотъ отдфлъ вышеозначенной ком- 
мисси. : Ване аз $ 
На этомъ отзыв ген. Кауфман положилъ. слЪдую- 
щую резолюцию: „Отвзтять, что ет Е ы 
то ни была, необходима для населеня Аму-Дарьинска- 
го края. Организацию ввести нельзя иначе, какъ посред- 
ствомъ особыхъ чиновниковъ, для сего назначенвыхъ- 
^  Необдуманное. дёйств!е въ подобномъ дл при- 
водить къ бунту, какъ то было въ Оренбургскомъ о 
въ 1869 году, и что я, какъ начальникъ не 
вижу возможности вести управлеше краемъ иначе, какъ 
способомъ, мною предлагаемымъ, и не могу согласиться 
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еъ мивнемъ г: министра финансовъ, развВ въ такомъ 
лишь случа, если онъ же возьметь ‘на’ свою ‘отввт- 
сетвенноеть и посл®детвя, могупя произойти оть при- 
нят!я м8ръ по его ‘указанямъ. Какъ бы то ни’ быль 
извЪетенъ ‘край Аму-Дарьинскй, все’ же ‘надо’ вво- 
дить управлен!е ‘имъ, ‘образовать ‘комитеть посред= 
СТВОМЪ 0с0бой коммисси. Обращаю ‘внимаше’ нато, 
что Оренбургская киргиаская степь была въ 1869 го- 
ду болве иавЪстна, чвмъ Аму-Дарьинск!Й отдЪлъ, все 
же нёращональный образъ дзйствй при ‘введени по- 
ложен!я, т. е. при’‘организащи его управленшя, при- 
велъ народы къ бунту. 

Объ открыти кредита въ 26060 руб. на’ содержа- 
не командированной въ Аму-Дарьинской ‘отдВлъ ‘орга- 
низацонной коммисс!и для ‘введеня въ туземномъ на- 
селен отдьла правильнаго’админастративнаго ‘устрой- 
ства и изслздован!я быта населения  послёдовало Вы- 
сочайшее повел ше 5-го юля‘1875 года.*) 


Проектъ ин- Для организащи ‘Аму-Дарьинскаго отдвла въ по- 
струкщи дляземельномъ и податномъ отношеняхъ, а также для 
организац!- введения общественнаго, народнаго ‘управленя и суда. 
онныхь ра-назначается коммисс!я, состоящая‘ изъ’ предсвдателя и 
ботьвъ Аму-и трехъ членовъ. 

Дарьин- Два члена коммиссш прадназначаются ‘для. Чим- 
скомъ отдЪ- байскаго учаезка, въ которомъ, по’ ‘воглашено  пред+ 
лъ. свдателя коммисом ‘съ начальникомъ Аму-Дарьинска- 
го’ отдёла, опредвляется раюнъ дЪйствй для каждаго 
изъ нихъ, трет членъ коммисо!и предназначается для 
ПГураханскаго участка. , 
Члены коммисси, въ предёлахъ ‘указанныхь имъ 
обязанностей, дЪйствують единолично; для обсуждешя 
же вопросовъ' ниж» сего опредфленныхъ, или въ ‘томЪ 
случа, когда это будетъ признано необходимымъиони 
съЪзжаются въ каждомь участкв; при участи въ за- 
сълашяхь начальниковъ участковъ на правахъ чле- 
новъ коммисси, подъ руководотвомъ предсЪдателя, ко- 
торый обязанъ направлать двло организащи къ дол- 
жной цЪли, давать’ инструкщи ‘и слздить за раонами 

членовъ коммисейи. ета О БО 
`Н6’ прИВздв на мёсто, каждый членъ › коммисои 
объфажае сре участокъ для едины ‘списковъ 
населеня. Для кочевыхъ и полуосвдлыхъ иноролцевъ 
И о жилок съ ‘опредвле- 
емъ принадлежности ‘ихь къ родамъ ‘и отдвленямъ 
; при чемъ должно быть прило- 
НоКЕаих крозентоюнномоон ожы а 
ГВ СМоНрИ архит” анк, тенокубера дот МеиЗВче8ТН т О 
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жено описан!е урочищь или м®стъ зимнихь стойбишь 
и льтнихъ кочевокъ ихъ. Для инородцевъ, ведущихъ 
полукочевой образъ жизни, т. е. занимающихся  ча- 
стью’ аемпедвлемъ, все относящееся до’ сего предмета 
описывается согласно того, какъ это`указано для ос д- 
лыхъ жителей. , 

По соображеншю данныхъ, заключающихся въ 
этихъ спискахъ, члены коммисси составляють `пред- 
положен!е о распредвлени кочевниковъ по ауламъ и 
волостямъ, руководетвуясь вЪ этомъ случа 58141 и 
142 „Прозкта Положен!я“объ управлени вз областяхь 
Туркестанскаго ^ генералъ-губернаторства, ’‘имВющаго 
быть внесеннымъ въ Государственный Совфть. Для 
осЪздлаго населеня, живущаго въ киштакахъ, Въ со- 
ставленныхъ спискахъ должно’ быть овначено число до- 
мовъ по кашлакамъ или хуторамъ, съ ` обозначенемъ 
принадлежности жителей къ народностямъ. 

По соображеню дДанныхъ, аавключающихея въ 
этихъ спискахъ, члены коммисеи составляютъ пред- 
положене объ образовании сельскихъ и волостныхъ об- 
ществъ, при чемь руководствуются $899 и 100 того+ 
же „Проекта Положеня“. ги 

Составленные списки населен!я, вм ств’ съ пред- 
положенемъ образования аульныхъ, сельскихъ ‘и воло- 
стныхъ обществъ, ‘разематриваются въ каждомъ участ- 
кз подъ руковоцетвомъ председателя’ каммисси чле- 
нами ‘оной, при участ!и начальниковЪ участковъ. Окон- 
чительно составленное росписан!е дзлен!я  участковъ 
на аулы или аксакальства и волости препровождаются 
пр оммисси начальнику  отдЪла, ‘кото- 
предположен1е и отдаеть приказан!е 
: ам1 Ре ‚для приведен!я въ исполнен!е 
этого двленЁя и для выбора должностныхь ‘сельских 
и вол ныхь лишь.” у ВОЗ ЗОЙ, КН Е 


заннаго „Проекта Положеня“. При устройствв народ- 
наго суда, т. е. при назначени б!евъ и’казевъ ‘и оп- 
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глашеню предсвдателя. коммисс\и съ начальникомь 
Аму-Дарьинскаго, отдёла, но о возхъ додобныхь  слу- 
чаяхъ предсфдатель коммисс{и доносить главному, на- 
зальнику края, дожидая разрвшеня только. по. вопро; 
самъ существеннаго отступленя отъ указайй  „Иро- 
екта Положешя“. 

Одновременно съ составлешемъ . списковъ, осВд- 
лаго и полукочевого населен!я, члены коммисс1и дз- 
лаютъ описаше  земельнаго владьн!я и пользован!я 
инородцевъ какъ на казенныхь, такъ.и на частныхь 
земляхъ, при чемь означають— (не. производя ‚инструг 
ментальнаго межеваня.. & пользуясь, или ииБющимися 
данными, или примёрнымъ исчислешемь земли по та- 
напному ея измВрен!ю), количество земли подъ усадеб: 
ною  обфдлостью, садами, пашнями и, сънокосами. 
ВмвстВ съ симъ описывается существующая система 
орошеня, съ означешемъ арычной системы: по ка- 
кимъ главнымъ артер!ямъ проводится вода, какой по- 
рядокъ пользованя водой какъ между кишлаками, 
такъ и между отдвльными домохозяевами; при чигир- 
ной систем орошеня—число чигирей и порядокъ поль- 
зован1я ими. , 

По составлени вышеуказанных. описковъ, члены 
коммисс1и (послЪ изученя на мЪфстВ вехъ нынЪ. су- 
ществующихь видовь земельныхь правоотношений, 
какъ для казенныхъ, такъ и для частныхь земель) 
описываютъ, на. какомъ правз владВня или пользова- 
Вя состоять тамя земли, а также, какя лежать пода- 
ти и повинности на земляхъ и лицахъ. 

ВмастВ съ этимъ, по предъявленнымь  письмен- 
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и и предста: НТ. ок® мелёовяАдВльцевъь и ва- 
куфныхь т } я В ЬЫ Ня объ устрой- 
ств этого дла примвнительно ‘88 оть 217—227 того- 
же „Проекта Положен! Я“; Ве вышеизложенное пред- 
ставляется предсвдателемъ коммисси на утверждение 
Главнаго Началёника края: : 

До времени получен Я ‘сего ‘утверждения, ‘нын’ 
существующий въ Аму-Дарьйнскомь отдВив порядокъ 
владьня и пользован!я зымлею ‘казенной и’ частной, а 
также разы ръ полатёй и’ повинностей (денежныхь й 
затуральныхъ), способв ихъ взиман я ий порядокь их 
внесенИя остается неизмнныйв. > 

'Начальство Аму-Дарьинекаго отд8ла’ обязано окн- 
зывать всевозможное содвйетв!е командированной ком: 
мисои для усйзшвнаго исполненя’ возложеннаго на 
нее поручёшя. ‘Вс требовашя в5 этомъ отношен, 
въ особенности при составлении онисковъ’ населеня по 
вызову людей и по описанию земель, должны испол- 
няться начальниками участковъ, въ предвлахт, ука- 
занныхъ, по соглашению предездателя Коммисси с5 
‘начальникомъ Аму-Дарвинекаго отдвла. 

На содержаще коммисси, командированной ‘для 
‘организаши Аму-Дарьинекаго отдфла, и прого- 
новъ до м®ста наЗначен!я, ‘потребна нижеслвдующая 
сумма для удовлетвореня чиновъ въ годовой перюдЪ 
времени: ^^ 

`Предсвдатёлю — сбдержаня 3000`руб: 

3 членамъ коммисси суточныя по 4 р.—1460*). 
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Еще въ 1872 году ген. Кауфманъ, хлопоча объ 


«кое отдъле-открыти въ краЪф какого-либо кредитнаго учрежден!я, 


энте государ- 


ственнаго 
банка. 


писаль министру финансовъ; ВО 
Въ интересахъ поддержан!я дальнзйшаго разви- 
я и упрочен!я торговли и. промышленнаго влявя 
нашего въ Средней Ами, давно уже сознана была и 
неоднократно заявлена мною Вашему Высокопревосхо- 
дительству” мысль о крайней настоятельности, принят!я 
соотвётственныхь мЪръ. къ устраненю, до возможной 
степени, неудобствь, отчужденнаго,, исключительнаго 
положеня ввзреннаго мн края, неотразимо, до сихь 
поръ, задерживающихь экономическое его преуспВян!е. 
Слабость или, в8рн%е сказать, полное отсутетв!е 
правильнаго кредита для мЪстнаго купечества, при 
отсутств и. среди-него солидныхъ капиталистовъ, состав- 
ляеть главнзйшую. причину медленнаго развит1я мз- 
стной торговли и промышленности при. всЪхъ. мвого- 
объщающихъ, въ .отношен!и, этомъ задаткахъ и уело- 
в!яхъ производительности края, при всЪхъ достигну- 
тыхъ уже благопр!ятствующихъ намъ  результатахь 
положенйя его по отношен къ сосздетвеннымъ. неза- 
висимымъ среднеазатекимь владъшямъ, Въ виду сего, 
потребность въ какомъ-либо кредитномъ. учреждении, — 
для удовлетверен!я нуждъ м8стнаго населеня столько- 
же, сколько въ политическихьъ видахъ обезпечен!я пер- 
тенствующаго экономическаго значеня Русскаго Тур- 
кестана въ Средней Ази вообще, нельзя не признать, 
по убъжденио (моему, какь нельзя  болЪе настоятель- 
нОЮ. 
и возбужденнаго въ 1869 году вопроса 
объ открыт въ г. ТашкентВ отдвлен!я госуцаретвен- 
го банка Вашему, Высокопревосходительству угодно 
былоб поставить въ зависимость  отъ . окончательваго 
устройства туркестанской телеграфной лини .. Но такъ 
какъ каждый потерянный годъ въ столь жизненномъ 
Для края двлЬ, каковымъ беаспорно ‚признавать слЗ- 
дуеть устройство омФотнаго ‚кредитнаго. учрежден!я, 
Ония вов и болфе ощутительнымь, то я, 
изыскивая средства къ скорзйшему осуществлено въ 
краз подобнаго учрежден!я и остановившись на мы- 
сли объ устройствВ банка съ казевнымъ  основнымъ 
капиталомъ и правительственной администрашею,— 
проеилъ, съ своей стороны, по указаняме моимъ, за- 


чяться составлешемъ проекта’ такого банка ‘управляю- 
шаго туркестанскоюконтрольною ‘. палатою, . какъ че- 
ловфка компетентнаго въ дВлЪ и въ то же время по 
справедливости пользующагося заслуженнымь къ себ 
дов р!емъ. ; 

Признаве составленный ‘нын8 коллежскимь со- 
вЪътникомъ Череванскимь проекгъ туркеетанскаго бан- 
ка вполн®. соотв тствующимь какъ. экономаческимъ, 
такъ и политическимъ потребноетямъ края, имВю честь 
препроводить таковой, вмВетв съ проектомъ. штата и 
объяснительною запискою, на благоусмотрн!е Вашего 
Высокопревосходительства, покорнзйше прося, васъ, 
милостивый государь, не отказать въ. исходатайство- 
ван!и Высочайшаго соизволен!я на утверждене его. и 
введене въ дЪйстве въ г. Ташкенть, съ. разрзше- 
вемъ отпуска изъ. доходовъ ‚ Зеравшанскаго. округа 
100,000 рублей на образоваше основного ‘фонда. банка. 

При этомъ долгомъ считаю. присовокупить, что, 
въ случа несоотвфтств!я какихъ либо частей озна- 
ченнаго проекта съ видами ввЪреннаго. вашему. высо- 
копревосходительству министерства, я просилъ о. бы 
обратить внимане. на исключительность ‘положеня 
Туркестанскаго края и ва. политическое: значен!е. пред- 
полагаемаго.’ учрежденя, радия скорзйшаго осуще 
ствленя котораго я заранзе готовъ, ‘впрочемь, съ 
своей. стороны, согласиться вполнз со всеми редак- 
ионными измВнен!ями проекта, какя вашему высоко- 
превосходительству угодно было бы признать. необхо- 
димыми. 


‹ (и Вели прилагаемый проектъ удостоится, какъ же- 
лательно было-бы, Высочайшаго -утвержденя, —на, дол- 
жность директорал банка я полагаль бы всего лучше 
назначить коллежекаго ‹совётника Череванскаго, Если 
же, однако, Ваше Высокопревосходительство‚. не изво- 
лите почему либо согласиться. на. это. назначеше, то не 
признаете-ли возможнымъ. сдзлать ‘распоряжене о’ за- 
мфщенш означенной должности, а также и другихъ 
должностей по. проектированному штату. банка лицами 
по вашему ‘усмотрн!ио | @ 
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бы независимо отъ министерства финансовъ, такъ какъ 
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это ‘было ‘бы ‘противно принятому правительствомъ: на- 
чалу единства казенныхъ кредитных установлен!й*). 

На этомь’ отзыв наложена слвдующая’ резолющя 
сен. Кауфмана: ОтвВть этоть вмфетв съ’ представле- 
щемъ моимъ взять съ с0бою при повздкВ въ С; Пе- 
тербургъ: 10 юня 1872 г. Е 

Въ январЪ 1875 года ген. `Кауфманъ ‹получиль 
оть ‘управляющего государственнымь банкомъ ‘письмо 
слёдующаго. содержан!я: 

Обративъ вниман!е на развие во вв ренномъ 
управлению вашему краз’ промышленной и торговой 
д\Ъятельности, Ваше’ Высокопревосходительство при- 
тили кз справедливому убвжденио относительно того 
полезнаго влянЯ, которое могло бы имфть на это 
развиме учрежден!е въ г. Ташкентв, какъ админи- 
стративномъ и торговомъ ‘центр Туркестанскаго края, 
отдвлен!я государственнаго банка. 

Мыель эта, поданная вашимъ высокопревосходи: 
тельствомъ, не могла быть; правда, осуществлена  не- 
медленно; волвдетве твхъ неблагопр1ятныхь услов!Й 
сообщен!я съ остальными частями Импер!и, въ кото- 
рыхъ находился въ то время Туркестанек!й край, не 
имЪвиий еще телеграфнаго  ссобщения съ Европейской 
Россей; однако-жъ;, будучи вполн® сочувственно встр%- 
чена.и государственнымъ банкомъ, мысль эта, немед- 
ленно посл того, какъ эти‘ неблагопр!ятныя условя 
были устранены, послужила государственному банку 
основан!емъ предетавлен!й его по этому вопрозу  ми- 
нистру финансовъ, по Всеподданзйшему докладу ко- 
тораго, 23-го октября 1874 года, послвдовало на от- 
крыт!е въ г. Ташкент отдвлешя государственнаго 
банка Высочайшее разр шен!е. 

Впрочемъ: не одно только неудобство сообщенй 
Туркестанскаго края замедлило ‘открыт! въ ‹немъ от- 
двлен!я государственнаго банка; причиною этого была 
отчасти трудность сформирован!я личнаго состава от- 
дЪлев!я; требовавшаго по своей отдаленности отъ цен- 
тральнаго управлен!я банка особенной осмотрительно- 
сти въ. выборЪ лиць какъ по знанию бавковаго дёла, 
такъ и по личной ихъ благонадежности: Выборъ этоть, 
несмотря на предоставляемыя службою въ Туркестан- 
скомъ ‘крав преимущества, представился, однако-жъ, 
настолько ‘затруднительнымт, что только въ настоящее 
время личный составъ ташкентскаго отдьленя вполн® 

анъ, и входящя въ его составъ лица’ въ са- 
-нначи и. хкопатицая мин ю чиыанаевх 45. <не 
этиттетоват  йич: к товыв»еа дАОБНАТаВЯТ 
аа архный ИЮНЬ ГОНУАМХ бБЯ № ПоберЛе И 0 


момъ непродолжительномъ времени отправятся на м- 
ото ‘своего назначен!я: ' 

Положивъ въ основной капиталь, Ташкентскаго 
Отдьлен!я; ‘наравнз еъ прочими отдёлен!яма, 50000 
рублей, правлене Государственнаго Банка разрёшило 
сему’ отдзленио производство: слвдующихь операшй: 
1) обмёнь кредитныхь билетовъ ветхихъ на новые, 
крупныхъ на, мелке и обратно; 2) пр1емъ вкладовъ на 
хранен!е, на текущий счеть и для обращеня изъ про- 
центовъ; 3) получене платежей по срочнымъ докумен- 
тамъ ва счетъ государственнаго ‘казначейства, банка 
или частныхь лице: 4) премъ суммъ отъ казначействъ 
и отъ частвыхъ лицъ для перевода на Государствен- 
ный Ванкъ и на вов его конторы и отдвлен/я; 5) учетъ 
купоновъ отъ государственныхь процентныхь бумагъ, 
а также свилфтельствь на проц. вклады Отдзленя; 
6) ссуды подъ залогъ государственныхь процентныхь 
бумагь, срочныхъ свидЪтельствъ на вклады отдзлен!я, 
а также подъ залогъ пругихъ % бумагъ, по указанию 
Государственнаго Банка; 7) платежъ % по срочвымъ 
купонамъ отъ 4°/, металлическихъ, 5“/з банковыхъ, 
5°/, билетовъ внутреннихь съ выигрышами займовъ, 
а также по срочнымъ купонамъ другихь “/ь бумагъ, 
по указанно Государственнаго Банка; 8) покупку и 
продажу °/, бумагъ за счетъ. Государственнаго Банка 
и частныхъ лицъ, 

Въ числв поименованныхь оцеращшй не лишвимъ 
считаю пояснить отсутстве двухъ, в именно: операщи 
учета торговыхъ векселей и ссудъ подъ товары. [9% 
эти операщи, безепорно, могли бы принести существен- 
ную пользу мвотной торговл, но для правильнаго и 
безубыточнаго для Банка ведешя ихъ, необходимо пол- 
ное знакомство съ м8стными условями торговли и 
промы шленности. ‹ 

Въ этихъ видахъ Банкъ, открывая свои отдвлея 
въ торговыхъ городахъ Европейской. Росоши, никогда 
не признавалъ возможнымъ, при самомъ открыт!и сво- 
ихЪ а вводить въ кругь д®йстый ихъ. опе- 
рашй учета векселей и ссудъ подъ товары. ы 
Е Т$ же соображешя побудили Правлене, Государ- 
ственнаго Банка пр!остановиться открытемъ и въ Таш- 
кентскомъ отдфленш. означенныхь. операщй, до. твхь 
поръ; пока лица, коимъ поручено. управлене Отдвле- 
н1емъ и руководство ‘его операщями, не ‚ознакомятся 
ближе съ мёстными условями торговли и промыщиен- 
ности, недостаточное знакомство съ ‘которыми могло-бы 
повести къ убыточнымь для Государотвеннаго Банка 
о шибкамъ. о 3894 } тив 
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Ошибки этого рода тВмъ мензе желательны на 
первыхъ порахъ открытйя отдвлешя, что и самое от- 
крыт!е его сопряжено для Госудапственваго Банка съ 
расходами, которые прямо ложатся’ на коммерчесыя 
его прибыли. 

Расходы эти, особенно  вслЪдстве тВхъ преиму- 
ществъ, которыя необходимо было предоставить лицамтъ, 
поотунающимь на службу въ Ташкентекое ‘отдвлеше 
(50°/‚ надбавка жалованья, положеннаго по штату для 
-отдвленй  Государственнаго Банка въ Европейской 
Росси, выдачею не въ зачетъь годичнаго жалован!я и 
двойныхь прогоновъ), значительно превышаютъ расходъ 
-пс открытю отдвленя въ Европейской Росош и въ 
настоящемъ случа достигли до значительной цыфры 
22000 рублей, почти единовременныхь выдачъ. Если 
‘при этомъ принять въ соображеше вЪроятную, нё пер 
вое время, малоприбыльность сперащй вновь открыва- 
емаго отдЪленя, то Раше Высокопревосходительство 
согласитесь, что, открывая Ташкентское отдвлеше, Го- 
сударственный Банкъ имЪль въ виду только цёль 
оживлен!я торговыхъ оборотовъ ввзреннаго Вамъ края. 

Эти ‘обстоятельства обнадеживають меня, что. мВ- 
стная администращя и Вапте Высокопревосходительство, 
какъ ея представитель, не откажуть въ возможномъ 
содъйстви возникающему учреждению. т 

Содзйстве это было бы съ особенною призналель- 
ностью принято Государетвеннымъь Банкомъ при са- 
`момъ открыт’ Ташикентскаго’ отдВлен!я и могло бы 

азитвся, съ большею для настоящаго дзла пользою, 
-въ предоставлен вновь открывающемуся Отдвленйо 
удобнаго ‘казеннаго ‘помфщеня, ‘которое, во всякомъ 
-случаЪ, легче; ч8мъ’ частное, могло’ бы, быть приспо- 
`сбблено для этой цЪли’ какъ въ отношени `удобетва 
расположеня, такъ и, главное, относительно ‘бевопасно- 
сти храненя ‘ноступающихь въ отдзлеше‘ значитель- 
выхъ суммъ и ивнностей, гхи . 

-› Револющя’ ген: Кауфмана на мт иведенномъ 
мЪ ОТЬ . 


Я: 
- течен!е ть‘ я просиль объ ыт!и у 
^ отвеннаго" “Банка” оъ ‘учетомъ” ‘векселей‘и съ выдачею 


Е ‘под ‘залог товаровъ, которые будуть склады- 
ре И НЕ оо. 


`подз’ ‘кирпичными сводами’. ох в 
па ВАО" Чот ВМ я900% Вит чэ эжаго 
ть 


ь на- 
у „наконець, ‘отдвлене банка: съ’ од» 
нимъ лишь правомь перевода денегъ, что’моглалбы 


дьлать и сама Казенная Палата. Немудрено, что отд$- 
лен!е банка не стоить еще на прочной почв®, 2 когда 
нужно помвщеше для отдвлен!я, то обращаются ко 
мн за помвщешемъ. Свободныхъ казенныхъ помфще: 
вй нЪть въ Ташкент, —но на всяк случай можеть 
быть что нибудь и придумается, а потому сообщить 
по телеграфу генералу Головачеву, не найдеть ли воз- 
можнымь временно пом®стить ОтдЪлен!е банка въ ка- 
зенномъ домф,—въ домф, наприм®ръ, „яармарочнаго ко- 
митета“. Далфе резолющя вго же: „уввдомить г. Ла- 
манскаго о сдвланномъ распоряжении и просить о про- 
должен найма дома, въ которомъ контора Отдвлен!я 
банка помфщается нынЪ, еще на 1 годъ, въ течене 
коего устроится помфщене для Банка на Ярмарочной 
площади. Резолющи писаны въ Петербург“. 

Ташкентекое отдВлен!е Государственнаго Банка 
открыло свои дЪйств!я 10 мая, При открыт ОтдвВлен!е 
банка пом щалось въ дом полковника Терейковскаго, 
& затВмъ ген. Кауфманомъ для банка былъ купленъ 
домъ генерала Мозеля за 20000 рублей на земсыя 
суммы края. 


Народное образоване до ген. Кауфмана былоНародное об- 
почти вездВ исключительно въ рукамъ мусульманскаго разоване. 
духовенства, за исключешемъ четырнадцати нашихъ 
училище, существовавших въ СемирЪченской и Тур- 
кестанской облаетяхъ. 

Гея. Кауфманъ велЪль открыть школы грамот- 
ности во возхъ пунктахь съ рубскимъ населешемъ, 
ввести обучее ремесламъ, допустить въ нихъ дВтей 
туземцевЪ. Такимъ образомъ при немъ возникло со- 
рокъ шесть новыхъ начальныхь училищь, пять сред- 
нихъ учебныхь заведен!й, съ пансюнами при `н®кото+ 
рыхъ изъ нахъ. о у 

Въ 1869 году, въ виду отказа министра народна: 


го проевзщен!я въ просьб ромидироветь въ край 
спешаляста дия изученя характера мветнаго образо- 
шалиста дия изучен! х к Ию 


роектирован я положей 
т еерать Жаба 


и 
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Предполагалось ввести см шанныя русско-тузем- 
ныя школы. Въ киргизскихъ кочевыхъ школахъ пред: 
полагалось ввести руссёй алфавитъ для транскрипции, 
взамЪнъ арабскаго. 


Предполагалось организовать также и средн!я учеб- 
ныя заведения на общихь началахъ, съ существующими 
въ Европейской Россйи; но прежде всего открыть учи- 
тельскую семинар!ю. съ образцовою при ней школою 
пля подготовлен я учителей иля узздныхь народныхъ 
школъ. Въ гг. ВЪрномъ и ТашкентВ открыть по од- 
ной мужской гимназ\и. 


Однако, министръ финансовъ Рейтернъ нашелъ 
преждевременнымъ открывать учительскую, семинар!юо 
и далъ средства только для открытя двухъ прогим- 
назй и для содержая управления учебной частью въ 
краз. Съ 1.го января 1876 года, на основан!и закона 
17-го мая 1975 года было открыто въ Ташкентв Уп- 
равлен!е учебными заведенями Туркестанскаго края, 
1-го поля 1876 года были открыты прогимнази. 


Что касается аульныхъ школъ, то министръ на- 
роднаго просвзщен!я встр&тилъ предположене объ 
ихъ устройств несочувственно и тёмъ предоставаль 
киргизскихъ дЪтей, по прежнему, бродячимъ татарамъ, 
отлично пристроившимся къ богатымъ ауламъ и зани- 
мавшимся пропагандой мусульманства. 


Въ 1877 году была учреждена должность инспек- 
тора народныхъ училищь, посл днему была преподана 
для руководства въ его дфятельности „инструкщя“, 
утвержденная 13-го явваря 1879 года министромъ на- 
роднаго просвзщен!я. 


При городскихъ училищахъь были учреждены 
интернаты, въ которыхъ дВти киргизъ воспитывались 
вмёсть съ русскими дДТЬми, а для завздывающихь 
интернатами была составлена особая ря 
вержденная ген. Кауфманомъ 29 декабря 1879 года. 
Съ его разрёшешя при ‘Ташкентской и Взрненской 
мужскихъ прогимназяхъ были учреждены особыя 
ученическ!я квартиры для дётей русскихъ и инород- 


цевъ. 2 


186-й годъ. 


Мысль объ открытм въ Ташкент музея принад-Ташкентснй 
лежить ген, Клуфману. Въ 1869 году ген. Кауфманъ публичный 
обратился къ спещалисту сельскаго хозяйства, про- музей. 
фессору 9. Э. Балл1ону съ просьбой составить прог- 
рамму для намВченнаго имъ къ открытйо Ташкент- 
скаго Публичнаго музея, что посолёднЙ и сдлалъ, 
доставивъ ее ген, Кауфману въ томъ же году. Тогда 
же по тому же предмету А. П. Федченко была пред- 
ставлена ген. Кауфману докладная записка, заканчи- 
вая которую онъ говорить, что для успвшнаго разви- 
тя Туркестанскаго края необходимо основательное съ 
нимъ знакомство и что музей есть лучшее къ тому 
средство. 

Въ 1871 году, въ одномъ изъ засзданй 'Турке- 
станскаго отдВления общества любителей естествозна- 
ня, антропологи и этнографии было проектировано 
открыть 'Гуркестанск!й музей, но ген. Кауфманъ нахо- 
диль, что для этого не настало еще благоприятное время, 

Несмотря на это, отдзльные члены названнаго 
общества въ томъ же году стали собирать разные 
предметы для музея и помфщать ихъ въ химической 
лаборатори. Такимъ образомъ, было положено оенова- 
ве коллекщямъ по нумизматикВ и горному д®лу- 

Съ открыемъ школы шелководства, директоръ 
ея В. Ф. Ошанинъ, также началъ устраивать малень- 
кй музей. Наконецъ, 12-го юля 1876 года ген. Кауф- 
маномъ было дано разрзшене открыть музей при 
статистическомъ комитетв, въ который вошли коллек- 
щи химической лаборатори и школы шелководства. 

Въ 1877 году музей былъ переданъ изъ вёдьня 
<статистическаго комитета въ распоряжен!е 'Гуркестан- 
скаго отдзла общества любителей естествознан!я, ант- 
ропологи и этнографии. Тогда секретарю этого обще- 
ства В. Ф. Ошанину было предложено составить про- 
ектъ устава Ташкентскаго публичнаго музея, который 
12 го февраля 1880 года былъ утвержденъ ген. Кауф- 
маномъ. 


® 1) Ташкевтскй публичный музей основанъ для Проекть 
нагляднаго ознакомлешя публики съ’ произведеями устава. 
ор Ави, а равно и для того, чтобы дать возмож- 

ность лицамт, спешально занимающимся какою-либо 
отраслью знан!я, осмотрфть и изучить уже собранные 


матераль. 


2) Въ составъь Тащкентскаго публичнаго музея 
входятъ коллекщи по минералог!и, геолог!и, ботаникз, 
зоологи, антропологи, патология м стныхъ бол зней, 
этнографии, по военной части, сельскому хозяйству, 
техническимъ, кустарнымь и мануфактурнымъ про- 
изводствамъ, археоломи и нумизматикв Туркестанска- 
го края и сопредвльныхЪ съ нимъ странъ, 

3) Музей принадлежить Туркестанскому отдЪлу 
Императорскаго общества любителей естествознаня, 
антропологи и энтограф!и, но вов постановлев!я отд%- 
ля, касаюнцяся музея, приводятся въ исполнен!е не 
ране, какъ по утвержденш ихъ Господиномъ Началь: 
никомъ края. 

4) Ближайшее завздыван!е дзлами музея возла- 

гается на особый комитетъ, состояпий изъ пяти чле- 
новъ; а именно: а) изъ трехъ членовъ, избираемыхъ 
отдЪломъ на три. года; 6) изъ одного лица, . назначае- 
маго Господиномъ ‘Гуркестанскимъ генералъ-губерна- 
торомъ и в) изъ секретаря отдЗла. Сверхъ того, на 
случай отсутствя изъ г. Ташкента или болёзани кого 
либо изъ членовъ комитета, отдзлъ избираеть. тоже 
на три года двухъ кандидатовъ. Ни члены комитета, 
ни кандидаты особаго денежнаго вознагражден!я за 
труды свои не получаютъ. 
х 5) На обязанности комитета лежать: надзоръ ва 
порядкомъ въ музез, записыван!е въ книги поступаю- 
щихъ предметовъ, составлен!е каталога, наемъ служа- 
щихъ, выдача ленегъ, составлен! ежегодной, сыты 
расходовъ и заботы о лучшемъ устройств и органи- 
защи музея и объ увеличени коллекщй. 

6) Комитетъ выбирзеть изъ своей среды преде%- 
дателя и дзлопроизводителя и собирается по мёрЪ 
надобности, Членамъ комитета предоставляется, рас- 
предълять между собою свои обязянности по взаимному 
соглашенйю; денежные вопросы рЪшаются . большин- 
ствомъ голосовъ. Комитеть иметь право приглашать 
въ свои засфданя лицъ, участе которыхь онъ най- 
деть желательнымт. ое 
_._ Т) Комитеть па отдфлу въ годичное 
засфдане отчеть о состоя и музея, и отдЪлъ назна- 
чаетъ особую ревиз1онную коммисс!ю. аа 


ИБ Ридионоо Ум РТ ИИС ВИТ 

8) Комитеть представляеть на благоусмотрьше 

о оо ооо дубль воры о а 

а 
м он авнымъ 0 


отдфла списки твхъ предметовъ, исключен!е ^ . 


те 
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изъ музейныхъ коллекций почему либо будеть найде- 
но-нужнымъ. 

9) Въ помфщени музея отводятся комнаты для 
препараторекихъ и научныхъ занят; тамъ-же помЪ- 
щается и библютека Туркестанскаго отдёла, 

10) Музей долженъ бытв открыть ежедневно для 
занят! въ немъ, а для публики извЪстное число разъ 
въ мВеяць; это число устанавливливается комитетомъ 
съ утвержден!я совЪта отдвла. 


Относительно организащи военно - народнаго уп-Срганизащя 
равлен!я Ферганской области ген. Кауфманъ изъ Пе- военно-на- 
тербурга 4-го марта 1876 года на имя и. п. Турке- роднаго уп- 
станскаго генералъ-губернатора, генералъ-лейтенанта равленйя 
Колпаковскаго написалъ слвдующее предложение: Ферганской 

Государь Императоръ, ‘соглаено предотавлен!о, области. 
моему, въ 19 день минувшего февраля, между иро- 
чимъ, Высочайше повелфть сопаволилъ; 

1) Вновь занятую русскими войсками. территор!ю, 
составлявшую до прошлаго 1875 года Ханотво Коканд- 
ское, включить въ границы Импер!и и образовать изъ 
нея область Ферганскую. 

2) Предоставить мяЪ ввести управлеше, въ, новой. 
области, примВняясь къ настоящимъ оботоятельствамъ 
и мЬстнымъ уеловямъ, въ вид временнаго положен!я, 
подобно тому; какое было Нведено въ Зеравшанскомъ, 
округи Аму-Дарьинскомъ отдВив. Въ свое время 
это, временное. положен!е представить на Высочайшее 
утвержлен!е и . 

3) Расходы на управлеше вновь открываемой об». 
ласти обращать на имвюнце поступить съ ‚населен1я, 
этой области доходы, которымъ вести отчетность на 
твхъ-же основаняхъ, каюя были установлены для до- 
ходовъ съ Аму-Дарьинскаго и Зеравшанскаго отдЗ- 
ловЪ. | | 


„О таковомъ Высочайшемъ повелн!и, сообщенномъ, 
мн въ отношении военнаго министра оть 19. и- 
нувшаго февраля, увздомляя Ваше Превосходитель- 
ство, считаю, долгомъ ознакомить вас, остивый Го-, 
сударь, съ твми соображешями, коимъ я предполагаю 

’ слфдовать въ развитш уполномоч!, предоставленныхь. 

мн, въ общихь чертахь, волею. Государя. . 
тора: каи ниман 180. вм 5013 Н авазныях Ичем «а 

| а Впредь до водробнаго изсифдовашя въ позе- 

‚ мельномь, податномъ и вообще въ экономическом от- 


’ ношеняхь территор!и, изъ коей образована помянутая- 
` облаель и собра жет хъ  статасти- 
’зескихь данныхъ особыми ‘организа: ОНИ 
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стями, о сформирован!и которыхъ будетъ сказано ниже, 
общественное устройство городского и сельскаго насе- 
лен, порядокъ пользованя земельными и другими 
имуществами, а также ‘уплата слздующихь податей, 
должны быть оставлены, по’возможности, въ томъ са- 
момъ видЪ, въ какомъ всВ эти порядки существовали 
при кокандскомъ правительств®. 

Въ порядкахъ этихъ немедленно сл$дуетъ устра- 
нить лишь то, что окажется положительно вреднымъ 
въ политическомъ отношени и къ сохранено внут- 
ренняго спокойств!н въ области, водворен{е котораго 
должно составлять въ настоящее время главную и 
наиболЪе серьезную заботу областной администращи. 

2) Сообразно этой программы, долженъ быть ©0- 
ставленъ штать управлевя Ферганской области, кото- 
рый я предоставляю утвердить Вашему Превосходи- 
тельству въ видв временной м8ры, впредь до ближай- 
шаго ознакомлешя моего съ положешемъ двлъ на м$- 
ет». Руководетвомъ къ составлено такого штата мо- 
жетъ служить штатъ, утвержденный мною для Зерав- 
шанскаго округа, съ исключешемъ изъ онаго вс®хъ 
должностей, как!я, по вашему соображен!ю, окажутся 
излишними и, напротивъ, съ добавлешемъ тВхъ, учреж- 
дене коихъ вы празнаете необходимыми. 

3) Помощнику военнаго губернатора Ферганской 
области, независимо учяст!я его по гражданскому уп- 
равлен!ю областью, должны быть предоставлены права 
и обязанности по командованю войсками, въ области 
расположенными, въ случаяхъ, закономъ опредвлен- 
ныхъ. Мфра эта необходима для устранен!я недоразу- 
мЪн!Й, возникающихъ на практикз отъ раздвлен1я, въ 
извЪстныхь случаяхтъ, властей военной и гражданской, 
которыя наиболфе рельефно обнаруживаются нын8 въ 
СемирЪченской области. 

4) Должности, по утвержденному вами штату, 
кромВ тЬхъ, о назначени на которыя Ваше превосхо- 
дительство ходатайствовали телеграммою отъ 26 ми- 
нувшаго февраля, и я утвердилъ сдфланный выборъ, 
слдуеть предоставить преимущественно лицамъ, ©о- 
стоящимъ въ моемъ распоряжении; оставиШяся’ за тв мъ 
вакантныя должности могутъ быть замбщены лицами, 
числящимися кандидатами по спискамъ, имзющимея 
въ моей канцелярии еще не опредзленными или еще 
ео на службу въ Туркестанскй край. 


превий "По опредблени общей цифры подержки, по 
Е граждан Н въ 
›ерганской области, а также по О войскамн, 
въ области расположенныма, ‚ который иметь 
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быть составленъ по окружному штабу, военному гу» 
бернатору области слЗдуеть предоставить уполномоч!е 
на расходован!е штатной суммы изъ общихъ доходовъ 
области при руководетв№ установленными на пред- 
метъ этотъ узаконеами. 

Но всяк! новый расходъ можеть. производиться. 
начальникомъ области не иначе, какъ по утверждеши 
такового высшимъ  правительствомъ. Для избъжан!я 
же могущихь быть затруднен, къ своевременному 
выполнению необходимыхъ, въ видахъ устройства об- 
ласти, предпрят!, военный губернаторъ имзетъ пред- 
ставить на ваше утвержден!е теперь. же, хотя прибли- 
зительное смЪтное исчислен!е о доходахь, ожидземыхь 
къ поступленю. въ настодщемъ году ио расходахъ, по- 
требныхъ къ выполнен!ю въ семь году. На будущее 
же, съ 1877 г.время какъ о доходахъ, такъ и о рас- 
ходахъ по Ферганской области делжны быть состав- 
ляемы и утверждаемы ежегодныя смёты такимъ же 
порядкомъ, какъ это было установлено по отношено 
къ суммамъ Зеравшанскаго округа, находившимся въ 
моемъ распоряжен!и до 1873 года. 

Смёты о доходахъ и расходахь по Ферганской 
области будуть разсматриваться въ моей канцелярм 
по званию генералъ-губернатора, въ которой необходи- 
мо сосредоточивать всв данныя какъ для боле пра- 
вильнаго разомотрВн!я смЪтЪ, такъ и для составленИя. 
и предоставленя, куда слЗдуетъ, надлежащей отчет- 
ности. о 

6) Въ порядкВ расходованя  доходовъ Ферган- 
ской области необходимо лы соблюдать слВдующя 
правила: а) расходы, не имвющие прамого соотношеня 
къ управленю означенною областью, не могутъ быть 
обращаемы на помянутые доходы; 6) никакой новый 
расходъ по области не можеть быть включенъ въ см - 
ту безъ предварительнаго утвержденя его, по суще- 
ству. главнымъ начальникомь края или исправляю- 
щимъ его должность, и такое утвержден!е предполо- 
женя должно быть испрошено заблаговременно, до 
представленя  см®ты; в) удовлетвореше войсковых 
потребностей въ ‚области, на кой. не ассигнуется по 
смЪтамъ главнаго антендантскаго управлешя прямых 
кредитовъ, не можеть быть представлено на утверж- 
дене подлежащимъ  учрежденямъ, безъ заключешя 
моей канцеляр!и о возможности произвести расходъ по 
соображен!ю съ общимъ количествомъ ожидаемыхь къ 
поступлению доходовъ и назначенныхь уже къ выпол- 
нен!о расходовъ. о зай 8 : 

- 7) Особое внимаше здминистращи должно быть 
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обращено на подробное изсл®дован!е вновь пр!обр®: 
тенной территория и на своевременное сформироване, 
для этой цзли, организацюнныхъ комисей, 

Утверждая сд®ланное вами распоряжене объ уч- 
реждени формируемыхъ вами комисс!й въ г. Коканд® 
и въ другихъ пунктахь области, я съ своей стороны, 
полагалъ бы необходимымъ прилать военному губер+ 
натору Ферганской области н%®околько чиновниковъ 
собственно по дзламъ поземельнаго, податного и обще- 
ственнаго устройства въ области. 

Так!я лица, исполняя поручения областного на’ 
чальства по надзору эа ходомъ организалонныхъ ра- 
ботъ въ отдёльныхЪ комисфяхъ, въ видахъ единства 
дЪйств!й по указанному направлено, могли бы подъ 
предевдательствомъ военняго губернатора составлять 
060бое присутств!е для обсужденя и разрзшен!я, въ 
извЪетныхъ предвлахт, воБхъ могущихь встрвтиться 
на практик® вопросовъ. 

'Удовлетворенемъ этой потребности; лучше всего, 
могла бы служить. Аму-даръинская  организажонная 
комисс!я, которую слвлуетъ вытребовать въ ’полномъ 
ея состав, по окончания работъ ‘въ аму-дарьинскомъ 
отдЬлв. Дальнфйшее содержан!е этой’ комис, въ 
прелЪлахъ назначенныхь ей ‘суммъ, должно быть отне: 
сено на доходы“съ Ферганской области, равно какъ и 
подлежащие расходы’ по передвиженшю ‘ея изъ Каза- 
линска въ Кокандъ. Точно также на тв же доходы не- 
обходимо отнести содержане организащюонныхъ комис- 
сей, сформированных вашимъ распоряжешемъ, при 
чемъ оклады содержаня и виды другихъ ‘довольствиЙ, 
для вихъ послёднихъ, ‘слёдовало бы ‘уменьшить на 
одну треть мензе присвоенныхъ членамъ ‘аму-дарьин- 
ской комиссЁи. ь 

Въ составъ комисс!и, собственно ‘для ‘межевыхь 
работъ, необходимо назначить временно  соотвЪтетвенз 
ное число чиновъ мЪстнаго военно-топографическаго 
отдфла до приглашен!я межевыхъ  чиновъ на службу 
въ Туркестанск!й край, что слЗдуеть исполнить нын® 
же въ тЬхъ размВрахъ, какъ это требуется, ‘избирая 
межевых чиновъ изъ ‘кандидатскаго списка, имвющаз 
гося въ моей канцеляри. ^ # $ › 
- Инструкция для’ организащонныхь  комисей и; 
вообще, задача ихъ дзйств!й должны быть, по возмож- 
ности, тв же, как!я преподаны мною зму-дарьинской 
комисс1и, а для назначеня лицъ’ въ составь комисош 
можеть служить кандидатек!й `списокъ, ‘въ которомъ 
числится много лишъ, занимавшихся поземельнымъ 
устройствомъ въ Имперш’ и рекомендованныхь вре- 


. меннымъ отд®ломЪ по поземельному устройству госу- 
дарственныхъ крестьян. 

8) Не менЪе важною заботою областной адми- 
нистращи должно быть неотлагательное, по возмож- 
ности, устройство почтовыхь сообщенй, какъ между 
г, Ходжентомъ и Кокандомъ, такъ и для связи обла- 
стного города съ уздными. Необходимо озаботиться 
также учрежденемъ областной и узздныхъ почтовыхь 
конторъ, а также почтовыхь отдЪлений, гдЪ это кажет- 
ся необходимымъ. 

Штаты этимъ учрежденямъ должны быть состав- 
лены согласно съ нормальнымь штатомъ, двйствую- 
щимъ въ Туркестанскомъ кра, а на утвержден! поч- 
товыхъ учрежден слфдуеть ‘испросить разр8шен!я 
министра внутреннихъ дЪлъ съ т%мъ, чтобы расходы 
на ихъ содержан!е относились на мВотные доходы, а 
почтовые сборы. поступали въ распоряжене Государ- 
ственнаго казначейства *). 

По поводу той же организаци Ферганской обла- 
сти ген. Кауфманъ 26-го сентября того же года напи- 
салъ военному губернатору Ферганской области, ген. 
Скобелеву олвдующее предложеше. 

Полагая своевременнымъ приступить къ органи- 
защоннымъ работамъ по хозяйственному и гражлан- 
скому ‘устройству ввЗренной Вашему Превосходитель- 
ству области, я призналъ необходимымьъ сформировать 
для этой цвли стную организащонную  коммисс!о 
изъ лицъ, бывшихЪъ въ состав8 Аму-Дарвинской ` ком- 
мисс! ‘подъ предсвдательствомь полковника Носови- 
ча) ИзЪ членовъ: Коллежекаго’ ‘Совтника Делюсто, 
Коллежскаго Ассесора Казакова, Титулярнаго СовЪтни- 
ка Рахманова и Губерискаго Секретаря Мавлыги. — 

Изъ числа этихъ лицъ предевдатель уже прибыть 
сюда, остальные же ожидаются въ скоромь времени. 
Въ побавокъ къ этому составу коммисош, ‘по’ числу. 

истковъ Кокандекаго узла, приапаю полёзнымь наз 
чить ещё до четырехь ‘лицъ изъ числа старшихь 
или млалшихъ помощвиковъ ‘начальниковъ ужздовъ, по’ 


выбо в 
3 ри организаци 
пр : Е 


} наченная ‘ком2 
` мисая иметь заняться органиващею це ьнаго Ко- 
| кандскаго уЪзда, въ ие И 
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нявъ ту систему собран!я свёдфн!й, обмежевашя и 
описан!я земель, какая указана въ новомь проект® 
мВстнаго. положен!я, 


Каждый изъ 8 членовъ, составляющихъ коммис- 
сю, будетъ руководствоваться правилами, указанными 
для участковыхъ чиновниковъ; обще съззды членовь 
подь предоздательствомъ г. Носовича будуть испол- 
нять функши узднаго съЪзда. 


Въ этихъ рамкахъ дфйстыя коммисси по собра- 
н1о организащонныхъ данныхъ будутъ доведены до 
того момента, съ котораго по букв проекта начина- 
ется дВятельность областной поаемельной инстанщи— 
областного присутствя. 


Когда работы будуть подготовлены такимь обра- 
зомъ, т. е. когда вс данныя для составлен!я повз- 
рочныхъ актовъ будутъ собраны и разсмотрВны уЪззд- 
нымъ съВздомъ, должно быть образовано областное 
присутств!е, первою задачею котораго будетъ состав- 
лене подробной инструкщи дальн®йшихъ работъ въ 
остальныхъ узздахь области. 


Для подготовлея этой инетрукщи въ составъ 
сего присутств!я, о которомь Ваше Превосходитель- 
ство получитъ особое предложен!е, должны войти вс№ 
члены уЪздной коммисс1и съ совфщательнымъ голо- 
сомъ. ЗатВмъ, по составлени единообразной програм- 
мы дальн®йшихъ организащонныхь работь, присут- 
стве организуеть высшее областное учреждеше 
для направлен!я организащонныхь дВйствй на оенс- 
ван!и новаго положен1я проекта, 


Указанную въ новомъ проектв программу для 
участковыхъ. и узздныхъ работъ я признаю полезнымъ 
дополнить, возложивъ на коммисс!ю собраше свздзай 
объ оброчныхъ казенныхъ имуществахъ. 


ЗатВмъ, въ виду предетоящихъ преобразован! й 
по разграниченю уЪздовъ Ферганской области, я пред- 
писалъ коммисе!и, при организащи Кокандскаго уЪада 
въ настоящихъ его границахъ, не приступаль пока къ 
собрано свЪдВый въ мЬетностяхъ, расположенныхъ 
по предгорьямъ Туркестанскаго хребта, въ верховьях: 
р$къ Исфары и Соха. | 


АУ ОТАН 


Всв расходы по этому дзлу должны быть отне- 


сены на кредитъь по статьВ 18 дЪйствующей расход- 
ной емёты Ферганской области. ИТ И. 
Содержане коммисси назначается въ нижесл8- 
дующемъ размЪрз: 
Председателю коммисс!и, независимо 
отъ содержаня, получаемаго по должности 
старшаго чиновника особыхъ поручен!й, въ 


лобавочное содержане. 1000 руб. 
Ему на разъЪзды . 5 | . 800 руб. 
„ „ канцелярске расходы : 600' руб. 


„ › На письменнаго переводчика 2400 руб. 
„ „ На экстроординарные расходы 1000 руб. 
Итого Е д 5800 руб. 


Членамъ коммиссйи каждому въ годт: 


Жалованья и столовыхъ . |: 3000 руб. 
На канцелярске расходы о . 200 руб. 
На, разъзды . з е х р 600 руб. 
На наемъ переводчиковъ - А 600 руб. 
На посыльныхъ и прозоднаковъ . 200 руб. 

Итого ^ В 4600 руб. 


Содержаше топографамъ, которые будуть коман- 
дированы въ составъ коммисс!и въ разм8рЪ походнаго 
содержавшя военныхъь топографовъ, получаемаго во 
время полевыхъ работъ, съ добавлешемъ каждому по 
25 руб. въ мёсяць на чертежные припасы, должно 
быть также отнесено на упомянутый источникъ мЪет- 
ныхЬ ДоходовЪ. 

Члены коммисси, получающие штатное содержа- 
10 по занимаемымъ штатнымъ должностямъ, а имен- 
но: младиИй чиновникъ особыхъ поручен!й, Коллеж- 
ск!Й Ассесоръ Казаковъ и тБ изъ помощниковъ мВот- 
ныхъ уфадныхъ начальниковъ, которые войдутъ въ со- 
ставъ коммиси по избрано Вашему, соображаясь съ 
вышеопред®леннымь окладомтъ, должны получать толь- 
ко добавочное содержан!е по званю членовъ. 

Вовлагая на ваше превосходительство общий нал- 
зоръ и руководство предстоящими органязащонными 
работами во ввЪренной вамъ области, я позволяю себЪ 
надвяться на полное сочувств!е ваше настоящему дз- 
лу и на энергичное содвйств!е къ его успёшному 


окончан! # 
Зал ‘по тому же поводу 14-го ноября 1876 
года ген. Квуфманъ написать ген. Окобелеву слздую- 


*) См. архивъ Канц. Ген-губ-ра, ДЪло № 31-1570 г. 
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Ирригащя. ; 
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Ознакомившись съ настоящимъ положешемъ. дЪ- 
ла по областному и у%здному управленю ввЗренной 
Ващему Превосходительству области и находя во всзхъ 
отношешяхъ цвлесообразными м$ры, принятыя вами 
по устройству подчиненной вамъ администращи; я по- 
лагаю совершенно умзстнымь въ настоящее время 
предложить вамтъ, милостивый государь, въ дальнЪй- 
шахъ распоряжешяхъ вашихъ по устройству граж- 
данскаго управлен!я принять къ руководству ту си- 
‘стему, какая положена. мною въ основан!е новаго Про- 
‘екта положен!я въ областяхь ввЪреннаго’ мн гене- 
ралъ-губернаторетва, какъ плодъ многолё7ней адми- 
нистративной практики нашей въ Русскомъ Турке- 
‘станъ. В 

Я желаю, чтобы общественное устройство, народ- 
ная администращя, поземельное и податное устрой- 
‘етво Ферганской области постепенно приведены были 
къ указанной ‘системв и думаю, что особыхь затруд- 
‘ненй къ переустройству ея на предпагаемыхъ осно- 
вашяхъ не можеть представиться. 

Дфлу лано уже начало, съ учреждешемъ Фер- 
танской организащенной комисс1и. Но, независимо отъ 
ожидаемыхь результатовъ организащонныхъ. работъ, — 
областное управлене нынз же, во всЪхь своихъ орга- 
ническихъ мзропрящяхь по устройству гражданскаго 
быта страны, должно имЪть въ виду правила указан- 
ныЫхь выше частей новаго Проекта, какъ цзльную ру: 
ководящую программу окончательнаго устройства уп- 
равленя. Нынз дВйствующий Проектъ временнаго по- 
ложешя въ областяхъь СемирЪченской ий Сыръ-Дарьин: 
ской долженъ быть принять къ исполнен въ Фер- 
ганской области лишь по дёламъ судебнымъ*), 


ы 
которымь постановлено было ‚просить началь 
И. 
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разрушена военными дзйств!ями, оставалась неисправ- 
ленной, 

По представлению начальника г. Ташкента, Е, А. 
Россицкаго была утверждена должноеть завфдывающа- 
го ирригащей праввго берега рзки Чирчика и въ но- 
мощь ему было дано 5 городокихь арыкъ-аксакаловъ 
(4 оть туземной части города и 1 отъ русской) и осо- 
бо захъ-арыкск аксакалъ; при каждомъ аксакаль. по 
6 мирабовъ и 2 туганчи. 

‚ (Въ течене 1868 и 1869 г.г, ирригащя праваго. бе- 
рега рзки Чирчика, разрушенная ген. Черняевымъ, 
приводилась въ порядокъ; оборванные берега были 
капитально задВланы, занесенныя галькой ложа» &ры- 
ковъ расчищены, разрушенныя плотины Н1язбека воз- 
остановлены. Не только весь городъ. быль снабженъ 
водой, но въ виду возвращен!я населеня къ земле- 
двльческимъ занятямъ по замирен!и края, явилась 
возможность въ 1870 году удёлить часть Чирчиковой 
воды захъ-арыкскимъ отводомъ въ долину рзки Келе- 
са у аула Капланъ-бекъ. Одновременно съ этими ка- 
питальными работами, которыя производипись, обыкно- 
зенно по наряду людей отъ вс№хъ волостей Курамин- 
скаго (теперешняго Ташкентскаго) Узда, при чемъ 
при очистк® Захъ-арыка работало болве 12000 рабо- 
чихъ въ течен!е 14 дней, производились постепенно 
работы по проведено уличныхь арыковъ какъ по той 
части русскаго города, гдЪ прежде была урда и каш: 
тарск!й кварталъ, такъ_.и въ зачаулинской части, гдВ 
только что была начата планировка. 

- Для болве правильнаго. распредВлезя воды въ 
фусекой части города; 11-го Поля 1868 года. былъ уч: 
режденъ еще особый арычный комитетъ, подъ, набяю- 
дешемъ сапера, штабеъ-капатана Д; Т. Свищевскаго, 
которому дана была ‘для руководства, инотрукщя, 

Генералъ .Квуфманъ, заботясь о правильномъ и 
своевременномъ, распредвлен!и воды, 19-го, Шоня. 1878 
тода утвердилъ нижеприводимыя „Временныя правила 
объ ирригащи Туркестанскаго края“. # 
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спредълешемъ воды. для. орон 
ня принадлежить > ото одщинотращь которая, 
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по своему уемотрЬнюо; для общей пользы цвлаго края 
разпоряжается всЪмъ остаткомъ воды, излишнимъ з& 
удовлетворенемъ потребностей земледвльцевъ. 

2) Сооружене ‘арыковъ и проведене воды изъ 
рЪкъ, озеръ и другихъ водопрИемниковь на новыя 
земли, до того остававиияся безъ орошен!я, осушене 
болоть и проведен!е сточныхъ каналовъна земляхъ, не 
находящихся въ чьемъ либо пользовани, разрушается, 
по представлешямъ губернатора, тгенералъ-губернато- 
ремъ; проведен!е же‘воды для дЪйствй фабрикъ и за- 
водовъ разрЪшается губернаторомъ. 8 

3) Запрещается, подъ какимъ бы то ни было 
предлогомъ, измЗнять водопр!емники большихь и ма- 
лыхъ каналовъ, или положеше и уровень плотинъ и 
подпрудъ безъ разр шен1я ирригатора, который со 
своей стороны въ случаяхъ болЪе важныхъ испраши- 
ваетъ разрёшеня губернатора. 

4) ПосЪвъ риса въ т\хъ мЪстностяхъ, гд это 
воспрешено въ. настоящее время, не допускается. Рас- 
пространен{е такого ограничен!я на новыя’ местности 
разр шается губерноторомъ ‘въ тЪхъ случаяхъ, ; если 
мВра эта признается медицинскимъ вЪдомотвомъ безу- 
словно необходимой въ ги[еническомъ отношен!и для 
сохранен!я здоровья жителей. 

5) Фабрики и заводы могуть быть устраиваемы 
съ раврёшен!я губернатора только въ м%стахъ ниже 
поселен!й по теченю р№ки или оросительныхь кана- 
ловъ, если это будеть признано возможнымъ безъ вре- 
да для чистоты воды. 

6) Жалобы на неправильныя ‘распоряженя при- 
носятся главному начальнику края, въ установлен: 
номъ порядкЗ. 

7) Каждый землевладвлець иметь право’ поль- 
зоваться водой для орошешя принадлежащихь ему 
земель въ той мфрЪф, которая необходима по количе- 
ству посльдней и по роду ‘воздвлываемыхь на ней 
продуктовъ, & также и для своего личнаго `употребле- 
ня. . ) 
8) Каждое общество, артель или частное лицо 
обязано давать черезъ свои земли свободный пропускъ 
такому количеству воды, которое признано ирригато- 
ромъ необходимымъ для орошен!я земель, лежащихъ 
далЪе по теченйо водопроводнаго ‘канала. `Изъ всей 
массы сей воды онъ можеть пользоваться только ког 
а въ установленном разм рз. х т 

9) Владълець земли, черезъ которую признано.бу- 
деть, АО ИДЕВ, и ом а 
веден!е канала вновь 'на’ земли, не бывиия ‘орошаемы- 


ми прежде, имфеть право требовать вознагражденя 
въ размврВ цВнности земли, занимаемой подъ каналъ, 
капитулизируя таковую изъ 10 % дохода, опредфлен- 
наго по опвнк%. 

Прилиъчанге. Указанное выше вознагражден!е отно- 
ситея на счетъь владёльцевъ, для орошения земель ко- 
торыхъ каналъ проводится, 

10) Проведене каналовъ и арыковъ черезь жи- 
лыя и холодныя строеня допускается не иначе, какъ 
по добровольному согласпо владъльца, но если по ус- 
ловямъ мъетности представится безусловная необхо- 
димость въ проведен! воды черезъ холодныя строен, 
то каналъ устраивается съ разрз шения губернатора и 
безъ согласйя владфльца, но не иначе какъ закрытый 
и на глубин лостаточной для предупрежден!я прони- 
кан!я сырости въ постройку, на счетъь владфльцевъ, 
для пользовзн!я которыхъ вода проводится. 

11) Въ случаВ произвольнаго задержан!я воды 
владъльцемъ земли, лежащей выше по теченйо кана- 
ла или арыка, каждый землевладзлець имфетъ право 
требовать содйствя арыкъ-акеакала, который обя- 
занъ немедленно; и не далфе какъ на слвдующий 
день, принять мры къ удовлетворено его жалобы. 

Если по требован!ю послфдняго, задержавиий во- 
ду не откроеть ее, то’ арыкъ-аксакаль  составляетъ, 
въ присутетви лица, потери вшаго и мираба. или од- 
ного свидФтеля, актъ который и представляется зем- 
левлад®льцемъ къ мировому судьВ или каз!ю, по при- 
надлежности, для ваыскавя съ виновнаго штрафа и 
вознагражден!я за. понзсенные имъ. убытки. 

`Прилиьчан!е. Размзръ. штрафа опредзляется по 
ст. 29 устава о наказ, налагаемыхъ мировыми судь- 


ями, : . 

`12) Всв вообще ссоры и тяжбы, по. отношен 
пользован!я водой между частными лицами, разбира- 
ются мировымъ судЕей или кацемъ, по, принадлеж- 
‘ности. з9оЕ р , 

13) Землевладфлецщь, вслдетв!е нарушеня. кото- 
рымъ установленныхъ правилъ послздуеть порча или 
‚раврущене плотинъ, каналовъ или другихъ иррига- 
„шонныхъ сооружен! й, подвергается штрафу въ разм - 
‘р®, опредфленномь ст. 29 уст. о накааан, налагае- 
мыхь мир ‘судьями и уплатв убытковъ по при- 
говору мирового судьи или каз!я, по подсудимости. ‚, 

14) Землевлалвльцы обязаны наблюдать ва Чисто- 
той воды въ проходящахъ. чрезъ ихъ земли каналахъ 


_иарыкахъ, не засоря: стотами. Очищене 
ихь оть рвы `органическихь осад- 


10. 
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ковъ лежитъ на обязанности обществъ, исполняющихъ 
эти работы натуральной повинностью. 

15) Землевладвлець, допустивиИй  отступлен!е 
отъ сего правила, подвергается взысказанию штрафа по 
приговору мирового судьи или каз(я, по подсуцности. 
Привлечен!е его къ отв тственности предоставляется 
не только общей и ирригацонной администраши и 
вс№мъ правительственнымъ ‘м8стамъ и лицамъ, но и 
всякому частному лицу, могущему доказать фактъ на- 
рушеня двумя свидфтелями. 

Прилтчане. Развмзръ штрафа опредзляется пост. 
52 уст, о наказан,, налагаемыхъ мировыми судьями: 


16) Взыскиваемыя по приговорамъ мировыхъ су- 
дей деньги обращаются: въ вознагражден!е убытковъ 
частныхъ лицъ и обществъ-—симъ лицамъ и общест- 
вамъ по принадлежности, а штрафы и вознагражде- 
Шя за поврежден!е сооружен, содержимыхъ на 
земск!й кредитъ, отсылаются въ мЬетныя казначейства 
для записи въ депозитъ генералъ-губернатора, по рас- 
поряженю котораго и обращаются на расходы по 
устройству ирригашовныхъ сооружен, 

17) Важдый землевладвлець обязанъ проводить и 
содержать въ исправности малые питательные арыки, 
находящеся внутри его земель, а также и арыки, на- 
улицахъ, противъ его усадьбы и профздные изъ двора 
мостики или трубы на собственный счетъ. 

18) Каждый землевладвлець, въ случа наруше- 
ня его правъ или интересовъ’ распоряженями иррига- 
цонной администрацщи, имзетъ ‘право обращаться съ 
просьбой вбъ измВнен!и такихъ распоряжев!й къ ир- 
ригатору, который съ своей стороны обязанъ немед- 
ленно принять вс зависящя мфры къ удовлетворению 
просьбы, если ова окажется справедливою. Жалобы 
-на неудовлетворен!е такихъ просьбъ заявляются въ 
установленном ‘порядкз высшей инстанци, и въ томъ 
случаЪ, если законность ихъ будетъ признана высшей 
инставщей, иметь право искать имущественноео удов- 
летвореше за вредъ и убытки съ ирригатора. ^^ 

Прилючан: Правило это не относится къ т8мъ 
`случаямъ, если нарушен! правъ произошло велвд- 
‘стве принятЁя временной, ‘общей для всей м%стности, 
`МВры по устройству ‘или исправлено ‘ирригащонныхь 
сооружен, ^ Ц ЗАбЕН Ът вы уЧ060з 


ва ннеиЗоТИи влазиыье (51 
чан О ее аилжлень, обязань исполнять 
Но съ него натуральныя повинности” и упля- 
`чивать денежный сборъ въ уставовленномь размр®. 


Учрендения, ‘завъдующия ирригащею. 


. 20) Для управлешя ирригащею г. Ташкента и 
Кураминскаго узада по обзимъ сторонамъ ‚рзки Чир- 
чика учреждаются должности ирригатора и помощника 
ирригатора. 

21) При ирригатор состоитъ землем®ръ и опредв- 
ленное число арыкъ-аксакаловъ, мирабовъ и туганчей. 

Прилтючане. 1) Служебныя права ирригатора, его 
помощника, землемвра и размёръ приевоеннаго симъ 
должностямъ содержанйя такъ-же, какъ и остальнымъ 
липамъ ирригащонной администраши, опредвляются 
штатами. 

Прилиъчан!. 2) Обязанности лицъ, составляющихь 
арычную администращю, изложены вт инструкщи. 

22) На должность ирригатора, его помощника и 
землемЪра назначаются лица, получив я спещальное 
образован!е въ соотвётетвующих учебныхь заведен!яхъ. 

23) Ирригаторъ и его помощникъ опредзляются 
главнымъ начальникомъ края и состоять въ непосред- 
ственномъ подчинеши военнаго губернатора. Составля- 
емые ими проекты и см$ты гидротехническихь или 
другихъ строительныхъ сооружешй подлежать повзр- 
кЪ и разсмотр®нйо строительнаго комитета. 

24) Ирригаторъ и его помощникъ обязаны испол- 
нять всв ааконныя требован!я правительственныхь мВоть 
и лиць такъ-же, какъ и просьбы обществъ и част- 
ныхь лиць, въ предълахъ предоставленныхъ имъправъ. 

25) Землемфръ опредзляется главнымъ начальни- 
комъ краяи въ двйствяхь своихъ подчиняется распо- 
ряжешямъ ирригатора. Жалобы на; незаконность или 
неправильность ихъ распоряжен!й приносятся военно- 
‘му губернатору, 

26) Въ случа отоутствя или болфвни ирригато- 
ра, обязаности его исполняются помошникомь, о чемъ 
въ то же время доносится военному губернатору. 

27) Для. ближайшаго. исполневшя „распоря ен!й 
ирригаторэ, въ вади его находятся арыкъ-аксакалы, 
мирабы и тугавчи, число коихъ опредвлено штатами. 
;. 28) 'Арыкъ-аксакалы опредвляются военнымъ гу- 
бернаторомъ, по „представлен ирригатора; туганчи 
о ися ирригаторомъ, по’ его ‘выбору; ‘0. чемъ и 
доносится въ то же время губернатору, мирабы избира- 
ются арыкъ-аксакалами и утверждаются-ирригаторомъ, 


зататасхян эеН вВош 
0 расх 
ъ тов к и 


_ 29) Расходы по ирригащи» 
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минскаго у%зда, опредзленные по; прилагаемымъ шта- 
тамъ, производятся изъ слвдующихъ источниковъ: 

а) Третья часть содержан!я ирригатору, его по- 
мощнику ‘и землемвру и единовременнаго расхода на 
покупку инетрументовъ (3033 р. 33: коп.); жаловашя 
городскимъь арыкъ-аксакаламъ (2000 р.), мирабамъ 
(3120 р.), ‘лвумъ туганчамъ (6007) и двумъ мирабамъ 
на Захъ-арыкв (240 р.), всего 8993 р. 33 к. на город- 
‘ске. расходы. Изъ’нихъ на русскую часть города, дол- 
жно угадать: третья часть содержавя ицригатору, его 
помощнику и землемзру и ‘на покупку инетрументовъ 
(101 р. 11 коп:), содержане одному аксакалу (400 р.), 
третья часть содержан!я двумъ туганчамъ ' (200 р), 
содержав!е восьми мирабамъ при арыкъ-аксакаль (960 
руб.) и одна треть содержан!я мирабамъ’ на’ Захъ-ары- 
кВ (80. руб.), ‹веего 2651 р.` 11 коп., а остальные 
6342 р. 22 коп. на аз1атскую часть’ города. 

По открыт! и городского ‘управления на началахъ 
‘тородового: положен!я 1870 года, распредвлене сказан- 
ныхъ расходовъ предоставляется городекой думЪ. 

6) ВсЪ остальные расходы, въ суммЪ 15966 р. 67 
‘коп., относятся на средства уда, и именно на сборъ, 
‘установленный на солержан!е туземной администрация. 

в) Устройство и’исправлен!е плотинъ, желобовъ, 
подпрудъ, мостовъ и другихъ ирригащонныхь соору- 
‘жен на главныхъ оросительныхь каналах ‘относится: 
—въ городв’ на городск!е дохолы и натуральную по- 
‹винность городскихъ обывателей, & въ узздВ’ на нату- 
ральную повинность населен!я, при чемъ каждое от- 
`дЪльное’ общество обязано зяготовлять необходимые ма- 
тер!алы на собетвенный` счетъ, постановкой ихъ въ 
`натур® ‘или пр1обрЪтевшемъ, на денежный сборт, ‘соби- 
раемый по общественной раскладкВ; къ’ числу сихъ 
-сооруженЙ ‘не относятся плотины, ‘содержашяся и 
<нынВ на земек!й кредитъ. › 


Инструкщя пицамъ, завздывающимь ирригащен. 


`Обязанности ирригатораи его помощника. Ирригаторъ 
`обязанъ, по преимуществу заботиться, чтобы вся масса во- 
ды, поступающая въ раонъ зав дываемой имъ мВстности, 
`расходилась производительно, Съ этой цёлью онъ обя- 
"ВЕЕЫЕЯ МОВаЕы „УЧотана 184494 & от та котаээн 
- 7 8) составать подробную ‘карту всей сти иррига- 
цюнныхъ истоковъ и вытекающихь изъ нихъ питатель- 


НыхЪ ‚ масштаб _ оВЪ дюймВ и 
ДИ И НЕ ти, ороша- 
-емой каждымъ изъ. главныхъ водопроводныхъ каналовъ 
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или-же, если это представится боле удобнымъ, груп= 
пы нЪсколькихъ мВстностей. Масштабъ. такихъ пла- 
новъ опредъляется по его ‘усмотрьн!ю въ размврв 
достаточномъ для полнаго нагляднаго уяеневя, 

6» ОпредЪлите, путемъ изелдовашя и измврешя 
на мЪстЪ, площадь живого сЪчел!я и количество воды, 
поставляемой каждымь водопремникомъь въ опредв- 
ленное время и выдЪляемой имъ въ питательные кана- 
лы, по каждому каналу отдЪльно. 

в) Измврить н опредёлить площадь земель, оро- 
шаемыхъ отдёльно каждымъ или группой питатель- 
выхъ каналовъ. 

г) СдБлать расчеть количества воды, употребля- 
емой на дъйств!я заводовъ, въ пищу людей и скота 
или другпя потребногти, непроиаводительно для оро- 
шен!я на каждой площади. 

д) Освовываясь на такихъ . положительныхь дан- 
ныхьъ, опредьлать количество воды, остающейся въ 
излишк% отъ орошен!я данной мВетности и площадь 
новой земли, могущей быть оживленной на’ счеть. сего 
излип!ка, 

е) Опредвлить, помощью инструментальной съем- 
ки, площадь неорошаемыхъ земель и составить про- 
екть орошеня ихъ, со смётнымъ исчисленемъ стоимо- 
сти ихь ирригащонныхь работъ и производительности 
такой затраты. Само собой разумЗется, что ‘указанныя 
выше работы должны быть выполняемы постепенно, и 
что для окончандя ихъ потребуется значительное время. 

ж) Исполненныя, по указанной. выше программв, 
въ течеше года работы представляются, черезъ воен- 
наго губернахора на благоусмотрв не. главнаго, началь- 
ника края, не далзе 1-го февраля слёлующаго года» 

3) Въ течене перваго года двйствга временныхъ 
правиль, ирригатор» озаботится опредьлешемть мо- 
дуля воды, необходимаго для орошенйя опредфленнаго 
пространства, отдёльно пля каждаго рода произрастаний, 
преимущественно воздвлываемыхь. въ краз, въ каж- 
домъ перод® года, Изыскан!е. способовъ къ опред®ле- 
но такого модуля, путемъ-ли техническихъ изелВдо- 
ван!й или опытомъ, предоставляется усмотр®нио ирри- 
гатора. Желательно только, чтобы въ. подтверждеше 
конечнаго заключешя предотавлены были во. всей под- 
робности данныя, пранятыя имь въ основае, чтобы 
дьйствительную: потребность въ водъ, 
еъ тВмъ  предотавлень. быль вполн% 
` зако а способовъ выцвлешя воды каж- 
дому земли льшу въ опредфленномъ разм8рв. 
ра _ Вообще, въ отношения. ‚изложенныхь выше обя- 
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занностей; желательно; чтобы исполняемыя ирригато- 
ромъ работы производились по точному, опредвленно- 
му плану, чтобы каждая изъ этихъ работъ составляла 
часть общаго цфлаго, которое по окончании должно 
представлять совершенно полную и законченную кар- 
тину ирригащенной системы, ‘представляющую гото- 
вый матер!алъь для послвдуюшихь работь каждаго 
спещалиста, хотя-бы и незнакомаго съ мЪетностью. 
Такимъ только путемъ труды ирригатора булутъ дй- 
ствительно полезны и производительны для края. не 
составляя собственности лица, изучающаго дёло толь- 
ко для своей личной надобноети. 

и) Наблюдене черезъ подвздомственныхъь ему 
арыкъ-аксакаловъ, мирабовъ и туганчей надъ исправ- 
ностью плотинъ, подпрудъь и арыковъ, поддержаше 
надлежащаго уровня воды въ каналахъ и арыкахъ, 
равномфрное и удовлетворительное распредзлен!е воды 
между землевлад®льцами, постепенная разработка пра- 
вилъ пользованя водою, въ видахъ ‘установлен!я по 
этому предмету общихъ законоположен!й; надзоръ за 
приведешемъ въ исполнен!е общественныхь или част- 
выхъ, разр шенныхъ въ установленномъ порядкЗ, ра- 
ботъ по оживлению новыхъ пространствъ или для дъй- 
стия заводовъ и другихъ заведен; надзоръ за опрят- 
нымъ содержанемъ и чистотой водъ въ арыкахъ и 
водохранилищахь и, вообще по возмъ предметам, 
касающимся пользованя водою, 

1) Соетавлен!е проектовь и омзтъ на устройство 
вновь или исправлене существующихъь гидротехни- 
ческихъ или строительныхъ ссоруженй, необходимыхъ. 
для развитя ирригаша, а также находящихся въ нихъ 
желобовъ, мостовъ и пр. и предетавлев!е такихъ ра- 
ботъ на утвержден!е подлежащей власти. 

Примтъчанше, Проекты и смзты повёряются етро- 
ительнымъ комитетемъ. 

к) Ирригаторъ въ томъ случаЪ, если потребуется 
содзйстые полищи по наряду обывателей для испол- 
неня натуральной повинности по очисткв арыковъ, 
скашиванио травъ въ нихъ, задВлки береговъ, плотинъ, 
подпрудв и пр. имЪеть право обращаться съ требо- 
вашями къ подлежащимь начальствамъ. Исполнеше 
вовхъ законныхъ требован!й его по ‘сему предмету 
обязательно. Е 
_— м) Начальники города и уззда, а также и друмя 
правительственныя мВста и лица, въ случав надобно- 
сти улучшеня или изм8неня ирригаци, входятъ въ 
сношен!я съ ирригаторомъ, который и обязанъ испол- 
нить в0В ихъ законныя требован!я, въ случа же ка- 


кихъ либо затруднен!й испрашиваеть разрёшене во- 
еннаго губернатора. 

‚ м) Администращя, въ случаВ надобности приня- 
тя какихъ-либо мёрт, имБющихъ отношен!е къ ирри- 
гащи, & также по вопросамъ о постройкВ заволовъ, 
мельниць ит. п., длаетъ окончательныя распоряже- 
ня не прежде, какъ по истребован!и заключен!я ирри- 
гатора. Разноглас1н по этимъ вопросамъ разршаются 
военнымъ губернаторомъ. 

н) Независимо озъ указанныхъ выше обязанностей, 
на ирригатора такъ же, какъ и на его помощника мо- 
гутъ быть возлагаемы, по усмотрёнйю главнаго началь- 
ника края, другого рода поручешя, относящёяся къ 
ихь спещальности. 

Вс  изложенныя выше обязанности долженъ ис- 
полнять и помощникъ ирригатора, отьъ усмотрвя ко- 
тораго зависить исполнять его работы сообща или же 
самостоятельно каждому по отдзльнымъ предметамъ, 
при чемъ правильность работъ, производимыхь по- 
мощникомъ, свидзтельствуется ирригаторомъ. 

Могущя возникнуть между ними недоразумв я 
разр шаются военнымъ губернаторомъ. 

Помощникъ ирригатора исправляетъ должность 
ирригатора въ случа болЪзни или отсутстйя послФд- 
няго. 


Обязанности землемЪра. 


Землем%ръ находится въ непосредственномъ под- 
чинени иррагатору. Землемвръ обязанъ исполнять 
всякаго рода порученя, возлагаемыя на него поелвд- 
нимъ, въ. прелвлахь своей спещальности, какъ то: про- 
изводить изм реня земель, р®чекъ, каналовъ и ары- 
ковъ; опредлять пространство площадей, полей, с8- 
довъ и другихъ угодий; дВлать нивелировки мФетно- 
стей и вычислен!я количества воць и пр., на воз т8- 
кого рода работы составлять. планы, карты и чертежи. 
Е асвидЪтельствоваве правильности произведен- 
ныхъ землемВромъ работь и сдвланныхъ имъ плановъ 
Длается завздывающимь ирригашею. 

Землем®ръ за неправильность или медленность 
своихъ дЪйстьй или неисполнеше. законныхъ распо- 
ряжен!й ирригатора, по предетавлещямъ послёдняго, 
подвергается ваыскашямъ, опредфляемымъ воевнымь 
губернаторомъ; въ случав, же неправильныхь распо- 
м ирригатора приносить жалобы военному гу- 
бернатору. И 
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Обязанности арыкъ-аксакаловъ. 


Арыкъ-аксакаты находятся въ непосредетвенномъ 
подчинеши ирригатору, по предотавленямъ  котораго 
опредвляются и увольняютея военнымъ губернато- 

ом. 

# Къ обязаностямъ арыкъ-аковкаловъ относятся: на- 
блюдеше за поддержашемъ на ‘опредъленной высотв 
воды въ водопремникахъ и арыкахъ, въ ‘распредвле- 
ви ея сообразно д®йствительной потребности между 
землевлад®льцами; въ наблюдени за исправнымъ со- 
стояемъ плотинъ, подпрудъ и береговъ арыковъ и 
каналовъ и въ немедленномъ донесени ирригатору, 
какъ о воЪхъ неисправностяхь въ нихъ, такъ\и въ 
случаяхъ разрушен!я, поломки и ветхости мостовъ и 
другихъ сооружен!й и водопроводовъ отъ ледохода, 
для соотв тственныхь распоряжен!й. Вмветв съ тмъ 
зрыкъ-аксакалы, чёрезъ подввдомственныхъ имъ мира- 
бовъ, обязаны наблюдать за состояшемъ ирригащон- 
ныхь сооружен! и принят!емъ своевременныхъ м®ръ, 
предупреждать случаи ихъ поврежденя. 

Арыкъ-аксакалы наблюдаютъ за исправностью ары- 
ковъ и опрятнымъ ихъ содержашемъ, а также за т09- 
нымъ исполнен!емъ мирабами ихъ обязанностей. Въ 
случаЪ наряда рабочихь натуральной повинностью 
распредзляютъ ихъ на работы, которыя и производят- 
ся подъ ихъ наблюдешемъ по указан!ямъ ирригатора. 

Арыкъ-аксакалы обязаны, по заявленямъ  земле- 
владъльцевъ о недостаткВ получаемой ими воды, не: 
медленно удостовзриться въ томъ и дВлать соотв®т- 
ственныя распоряжен!я къ удовлетворен справедли- 
выхЪ жалобъ, въ случавВ задержки воды к®мъ-либо 
изъ землевлалвльцевт, предлагать имъ немедленно от 
крыть ее, а при неиеполнен!и сего требован!я состав- 
лять актъ, который и вручается лицу потери вшему 
для представлен!я судьВ или каз!ю. 

Жалобы на арыкъ-аксакаловъ за неисполнене за- 
конныхъ требован!й приносятся ирригатору. 


_ Обязанности туганчей. 


_Туганчи (плотинщикъ, ‘плотинный мастеръ ‘от 
туганъ- плотина). Туганчи обязаны исключительно’ на- 
блюдать за исправнымь состояншемъ плотинъ, под- 
прудъ и береговъ каналовъ и арыковъ и въ случа» 
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поврежден!я немедленно исправлять ихъ или устраи+ 
вать вновь, а также наблюдать за поддержашемъ на 
опредвленной глубинВ дна каналовъ и арыковъ иочи- 
щать ихъ отъ засореня. 

ВсЪ распоряжешя по производству работь туган- 
чи получають непосредственно оть ирригатора. 


Обязанности мирабовъ. 


(Мирабъ, повелитель воды). Мирабы находятся въ 
непосредственномъ подчинени арыкъ-аксакаловъ, ко- 
торыми избираются и утверждаются ирригаторомъ. 

Мирабы обязаны лично пропускать воду, въ опре- 
двленномъ количествЪ, каждому землевладЪльцу и не- 
медленно открывать дЪлаемыя произвольно или ‘обра- 
зующияся запруды. 

Требовать очистки заворившихея арыковъ’ и на 
блюдать за опрятнымъ ихъ содержаземъ и чистотой 
воды. Поднимать и раскрывать немедленно, въ слу- 
чанхъ надобности, предохранительныя ‘плотины въ пре: 
дупрежден!е наводненй. Наблюдать за своевременной 
поставкой землевладвльцами’ рабочихь для кошеня 
травы въ арыкахъ и очистки ихъ и требовать немед- 
ленной помощи въ случав наводнений или разрыва 
береговъ; исполнять роль десятниковъ при обществен- 
ныхъ работахъ по ирригащи и о всвхъ  неисправно- 
стяжь въ ирригащонныхь сооружешяхъ немедленно 
доносить арыкъ-аксакаламъ. 


1879-й годъ. 


Учительская семинар!я открыта 30 августа нв Туркестан- 
ъосновани Высочайшаго повелЪня, состоявшагося 16-го ская учи- 
мая того же года. Семинар!я иметь цёлью приготов- тельская се- 
лять учителей въ начальныя народныя училища края минари. 
и отличается оть другихъ семинар!Й тВмт, что въ ней 
обучаются и дЪти мвстныхь инородцевъ и въ курсъ 
преподаван!я введены жиргизск, сартовсый ‘и пер- 
сидск!й языки, для прАучешя же воспитаннаковъ КЪ. 
сельско.хозяйственной ‘жизни въ число предметовъ 
преподаван!я входять садоводство, ‘огородничество я 
ремесла: столярное, переплетное и сапожное. т 

Для практическихь упражнен!й воспитанниковъ 


Адресъ оть 
жителей ту- 
земнаго на- 
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въ преподаван!и при’ семинари состоить приходское 


образцовое училище, 


Черезъ десять лВтЪ послв завоевашя г, Самар- 
кавда, ген. Кауфману былъ преподнесенъ адресъ отъ 
всего населеня г. Самарканда слздующаго содер- 


селен!я горо- Жан я: 


да Самаркан« 


да. 


Болъзнь и 
смерть ген, 
Кауфмана, 


Его Высокопревосхоцительству господину Турке- 
станскому генералъ-губернатору ‘генералъ-адъьютанту 
фонъ-Кауфману. 

Отъ всего населения Самаркандскаго. 

Съ того времени, какъ Ваше Высокопревосходи- 
тельство съ побъдоносными войсками могущественнаго 
Бвлаго Царя наступили счастливой ногой на земли Зе- 
равшанскаго владн!я и зошли въ ограду нашего. го- 
рода; сегодня исполнилось ровно десять лётъ, Съ то- 
го-же дня мы, самаркандць, сдЪлались в%рноподдан- 
ными Великаго Государя Всеросейскаго и подъ высо- 
кимъ покровительствомь и  защитою справедливыхъ 
Его законовъ; благодаря постояннымъ о нясъ заботамъ 
Вашимтъ, мы, самаркандск!е жители, всв дни этого 
прошедшаго десятилтя провели въ полномъ спокой- 
отв!и и счастьи. Понимая вполнз значене сего. тор- 
жественнаго для ‘насъ дня, мы, всВ горожане самар- 
кандеке, отъ мала до велика, поздравляемь Ваше 
Высокопревосходительство съ счастливо прошедшимъ 
надъ нами десятилзтнимъ вашимъ управлешемъ. 

Мы, вЪрноподданные Императора Всероссскаго 
постоянно молимъ Всевышняго-о-продлен!и на мног!я 
лЪта жизни человзколюбиваго Монарха, Его семейства, 
благодатнаго управленя надъ нами и счастливаго на- 
чальствованя Вашего Высокопревосходительствв*). 


1881—82 года. 


‹ 26:го марта 1881 г’ апоплексичесв!й  ударъ о не- 
ожиданно поразилъ ген. Кауфмана, на котораго, по 
общему отзыву знавшихъ его старыхъ туркестанцевъ, 
произвела потрясающее впечатлВ не вВсть о  мучени- 
ческой кончин® Императора Александра П, котораго 


>) См. архивъ. Канц, Генегубера, дЪло’ 2% Зав ИТ 


к: 


нервый Туркестанскй генералъ-губернаторъь искрен- 
но и горячо любилъ и уважалъ. 

Умственныя способности ген. Кауфмана были 
поражены, и больной не приходиль въ сознаше до 
самой смерти; наступавшей въ ночь на 4 мая 1882 
года, 

Твло его было набальзамировано и находилось 
въ зал генералъ-губернаторскаго дома въ ожиданш 
прЁВзда его супруги и сына, 

Вниманя и почета покойному было. оказано мно- 
го оть разныхь военныхь и гражданскихь учрежде 
вй и оть частей войскъ. Г 

Похороны состоялись 17-го мая. 

Многочиеленныя толпы  туземцевь и русскихъ 
шли за гробомъ почившаго ‘устроителя Туркестана 
отьъ небольшой Тосифо-Георгевской церкви до свзже- 
вырытой могилы, находившейся противъ зданя муж- 
ской гимназ!и, вт. такъ называемомъ Константиновскомъ 
екверЪ. Передъь опускашемъ гроба въ могилу доста- 
точно было сказано у праха его искреннихъь и теп- 
лыхъ рчей. 

Черезъ семь л®тЪ, 4-го мая 1889 года, прахъ по- 
койнаго К. П; Кауфмана былъ. торжественно перене- 
сенъ въ незадолго передъ твмъ сооруженный таш- 
кентокй Спасо-Преображенск1й  соборъ, гдв и  поко- 
ится понынв близъ правой стороны, за. чугунной р%- 
шеткой. На мраморной черной доскв золотыми буква- 
ми вырЪзана слВдующая надгробная надпись: 

„Генералъ-адьютанть, инженеръ-генерань Кон- 
отантинъ Петровичь фонъ-Кауфманъ Г, кавалеръ св. 
Георгия 2-й ст., св. Владимра 1-Й ст. св. Алексан- 
дра Невскаго, Благо Орла, св: Анны 1.й  степ., св; 
Станислава 1-й ст. и другихъ россйскихъ и иностран- 
ныхь орденовъ. Первый Туркестанскй генералъ-гу- 
бернаторъ и командующ!Й. войсками  Туркестанскаго 
военнаго округа 1867—1882. г.г. „Покоритель Самар- 
канда 1868 г. Хивинскаго Ханства 1873 г, и ‚Коканд- 
скаго ханства 1876 г. Устроитель Туркестанскаго края“. 


19-го января 1884 года преемникъ ген, Кауфмана, Надгробный 
завоеватель! гор. Ташкента М. Г. Черняевъ. составила памятникь 
слЪдующее циркулярное письмо ген. Кауф- 
Ре я › : ману. 


. `„Выеокое положеше, ’ которое занималъ предм- 
стникь мой, покойный  Генералъ-Адъютанть. фонъ-Ка- 
уфманъ, то уважеше, которымь онъ пользовался въ 
средв своихъ подчиненныхъ, и то многочисленное доб- 


ро, которое покойный сдфлалъ многимъ, побуждаетъ 
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меня пригласить вовхъ служивших» подъ ‘его началь- 
ствомъ принять участ!е въ украшения его могилы. 

у Сооружен!е съ этою ‘цЗлью надгробнаго памятни- 
ка, часовни или рёшетки вокругъ могилы (смотря по 
средетвамъ) можетъ быть достигнуто лишь при помо- 
щи пожертвованй, а потому я обращаюсь съ просв- 
бой принять на себя инищативу” сбора пожертвованй 
для этой цвли“. 

Въ февралв м8сяцв того-же года и, д. генераль» 
губернатора, генералъ-лейтенантъ Ивановъ  разослалъ 
это циркулярное письмо всзмъ’ мзетнымъ военнымъ 
губернаторамъ и начальствующимь лицамт. 

9-го октября 1884 года была учреждена по этому 
поводу комисся подъ предовдательствомь генералъ- 
ма1ора Николаева и членовъ: полковника Вулацеля и 
Статскаго Соввтника Бродовскаго, которая вВдала сбо- 
ромъ пожертвованй. 

10-го ‘декабря 1885 года’ воспоелдовало! Высочай= 
шее соизволеше на перенесен!е' праха умершаго Кон- 
стантина Петровича фонъ-Кауфмана ‘съ мета перваго 
погребеня въ одинъ изъ предвловъ вновь. строющейся 
въ городЪ церкви. 

На устройство надгробнаго памятника на мВотв 
воваго погребеня праха генералъ-адъютанта фонъ- 
Кауфмана Государю Императору благоугодно было раз- 
рьшить открыть подписку’ на пожертвованя . 

Въ 1886 году по всеподданн®йшемъ ‘докладЪ хо- 
датайства вдовы генералъ-адъютанта фонъ-Кауфмана 
объ оставлеши праха ея мужа на мзетВ перваго его 
погребеншя и о сооружен на этомъ мветВ памятника 
на средства, кои будутъ собраны по публичной под- 
писк, Государь Императоръ, имзя въ виду, что въ 
Ташкент предполагается воздвигнуть памятникъ вой- 
скамъ, завоевавшимь ‘Туркестанскй край, въ надпи- 
сяхъ на каковомъ увЪковЪчится память и о главныхь 
дВятеняхъ по завоеванию. и устройству Туркестанскаго 
края, Высочайше повелфть соиаволилъ оставить безъ 
изм%неня послёдовавшее уже Высочайшее повел н!е 
объ опубликовани подписки на сооружеше надгроб- 
наго памятника надъ прахомъ генералъ- адъютанта 
фояз-Кауфмана по перенесени его’ въ Ташкентеюй 
соборъ. зомчони зонцибуваеи, злодеи 

На пожертвованныя средства въ 1891 году было 
фооек украшен!е на могил перваго  погребен!я 

нстантина Петровича фонъ-Кауфмана въ Константих 
новскомъ скверЪ и было сдлано надгроб!е ‘на могил 
нокойнаго въ соборв*) о о он 30 #945 
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Гусударю Императору, по. всеполданнзйшему док Открывае- 
ладу ходатайства бывшаго Туркестанскаго генералъ- ный памят- 


губернатора, генералъ-отъ-инфантер!я Гродекова, бла- 
гоугодно было въ 9-й день января 1907 года Высочай- 
ше соизволить на открыше подписки для сооруженя 
въ Ташкент памятника устроителю ‘Туркестанскаго 
края, первому Туркестанскому генералъ-губернатору 
и Командующему войсками Туркестанскаго военнаго 
округа, генералъ-адъютанту Константину Петровичу 
фонъ:Кауфману. 

Во исполнен{е означеннаго Высочайшаго соизво- 
лев1я быль оргавизованъ въ г. ТашкентВ подъ пред- 
совдательствомъь Туркестанскаго генералъ-губерчатора 
комитетъ, на который были возложены сборъ пожерт- 
вован!й, учеть и хранен!е воЪхь поступающихъ. де- 
нежныхъ суммъ и разработка. предположен!й..о. соору- 
жени. памятника, 

21-го февраля 1907 года вышелъ приказъ по Тур- 
кестанскому краю, въ которомъ, между прочимъ, Тур- 
кестансый генералъ-губернаторъ, генералъ-отъ-инфан- 
тери, Гродековъ ‚излагалъ слВдующее; „Обращаюсь съ 
покорнфйшей просьбой къ жителямъ Туркестанскаго 
края не отказать въ посильной помощи для осуще 
_ствлешя увБковзчен!я имени такого человВка, какимъ 
былъ незабвенный Константинъ Петровичь фонъ-Ка- 
уфманъ“. в } 

24-го февраля 1907 года, Туркестанок!й. генералъ- 
губернаторъ обратился въ Императорскую Академно 
художествъ съ просьбой— указать художника, къ ко- 
торому можно былс-бы обратиться съ просьбой со- 
‘ставить проектъ. предполагаемаго памятника. 

Въ ФевралВ 1907 года изъ Ташкентскихьъ узздно- 
горолскихъ суммъ на сооружев!е памятника было пе- 
речислено 5000 руб. Въ март того-же года были ра- 
зославы подписные листы. 

Государь Императоръ, въ 14-й день января 1910 
года, Высочайше повелЪть соизволилъ предполагаемый 


къ постановкВ въ Ташкентв т генералъ-адъ- 
ютанту о овичу фонъ-Кауфману ‹оору- 
дить по проекту. т 

ВЪ а ` родокая управа 
пожертвовала на памятн: къ : 

Передъ ее памят! ый генералъ- 
губернаторъ, генераль-отъ-кавалер!и Самсоновъ 13-го 


октября 1910 года издалъ приказъ во Туркестанскому 

‚ въ которомъ, между прочимъ, излагалось: „Въ 
ознаменоване плодотворной дзятельности Константина 
Петровича фонъ-Кзуфмана, 9-го января 1907 года, ко 


никъ въ 
ТашкентЪ. 
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дню 25 лЪтъ, истекшихъ со дня смерти перваго Тур- 
кестанскаго  генералъ-губернатора и Командующаго 
войсками Туркестанскаго военнаго округа послздовало 
Высочайшее соизволен!е на открыт! подписки на Па8- 
мятникь генералъ адеютанту фонъ-Кауфмаву и вои- 
скамт, покорившимъ Среднюю Азю; щедрыя пожерт- 
зованя обществъ, учрежден!й и частныхъ лицЪ выра- 
зились къ вынЪшнему дню въ суммВ 75 т. руб. и 
дають возможность 17-го сего октября приступать къ 
закладкЪ памятника покорителю и устроителю Турке- 
станскато края. Приглашаю въ этоть знаменательный 
день всзхъ гражданъ города Ташкента и представите- 
лей отъ сбществъ и учрежден принять участе въ 
этомъ торжеств, какъ общемъ воспоминан!и о добле- 
стныхъ подвигахъ нашихъ войскъ въ Средней Ази и 
великихъ заслугъ передъ Царемъ и родиною создате- 
ля Туркестанскаго генерале-губернаторства въ его 
теперешнемъ вид, незабееннаго Константина. Шетро- 
вича фонт- Кауфмана, перваго проводника здЪеь, на 
окраик%, вачалъ русской гражданственности и евро- 
пейской культуры на благо Росеёи и всего населен!я 
края. 

Добрая и вфчная память всёмъ скончавшимся 
завоевателямт Туркестана и ве№мъ, кто честно и по- 
лезно дзлалъ здфсь, на далекой окраин, „великое 
Государево дфло!“ И да длится долме голы въ мир 
и поко жизнь тхт, кто еще живъ изъ доблестныхъ 
героевъ войны и мира, созидавшихъ здфеь русскую 
мощь и русскую гражданственность!“ 

Ко дню открытя памятника всего собрано по- 
жертвованй деньгами 63,845 руб. 58 коп., °/, бумагами 


16,400 руб. День открыт!я памятника назначенъ на 4-е 
мая 1913 гоца. ; 


ТАШКЕЯТЪ 


50 лБть тому назадъ 
и теперь. 


а 


Нъ 50-лтю покореня г. Ташкента русскими 
войсками (45-го и 16-го |юня 1865 г.), 


ож 


Очеркъ составленный И. К. ЛУГОВСКИМЪ. 
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Чистая польза отъ продажи этой 
брошюры авторомъ предназначается 
на дъла Росс!йск. о-ва покровительства. 
животн., состоящ. подъ АвгустЪйшимъ 
покровнтельствомъ Ея Императорснаго. 
Величества Государыни Императрицы 
Марм Феодоровны. 


ТАШКЕНТЪ 
Типо-плитограф!я газеты „Туркестанский Курьеръ* 
1914. 


Ташкентъ 
50 льтъ тому назадъ 
и теперь. 


(Крать!Й очеркъ). 


Въ 1юнЪ 1915 года Ташкентъ —административный, умственный и 
торгово-промышленный центръ обширнаго Туркестанскаго края — праз- 
днуеть 50-льМе покоревя этого города генераломъ Михаиломъ Гри- 
горьевичемъ Черняевымъ. 


ВсЪфмъь, конечно, хорошо извЪстна битва русскихъ въ Ташкент®, 
въ историчесме дни 15-го и 16-го поня 1865 года когда генералъ 
Черняевъ, менфе чЪиъ съ двухтысячнымь войскомъ, при 12-ти ору- 
дяхъ, штурмомъ взялъ Ташкентъ, главный городъ Средней Аз!и, ок- 
руженный стЪной въ 24 версты длиною, со статысячнымъ населещемъ 
и 63-мя орудями, служившими защитой города, и распространяться 
по этому поводу Мы не станемъ, а перейдемъ сразу-же къ тому, какъ 
развивался этотъ новый большой городъ и какъ насажцалась въ немъ 


рус ская гражданственность. 


Ныньшый Ташкентъ, особенно А за посльдне годы, 
`ничьмъ, кромЬ арыковъ и туземныхъ дуваловъ да пестротой туземныхь 
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. 
халатовъ, не напоминаетъ собою Ташкентъ стараго времени, въ первые 
годы русскаго владычества въ этомъ город%. 


На долю устроителей Ташкента выпала очень трудная и сложрая 
задача: услов!я работы для устроен!я города были, по историческимъ 
свЪдЪнямъ, крайне неблагопр!ятны; съ одной стороны, приходилось 
заботиться объ устроен|и края, въ частности Ташкента, съ другой— 
продолжать завоевательную дфятельность. 

Однако, при всЪхъ 
_ Тьхънеблагопрятныхъ 
условяхъ, вь которыя 
была поставлена рус- 
ская  администрацщя, 
Ташкентъ постепенно 
устраивался, и въ ко- 
нечномъ  результат®, 


городъ, отдвленный 


отъ культурной поло- 
сы Россйской Импери 


Кауфмансвй проспектъ. 


тысячами верстъ грун- 
товыхъ дорогъ, превратился въ сравнительно благоустроенный кра- 
евой центръ. 

По завоеван!и Ташкента, русское населен!е начало селиться на 
незанятой туземными постройками полосф въ восточной сторон ту- 
земнаго Ташкента, между арыками Боз-су и Чаули. 


Всъмъ, кто изъявилъ желан!е обзавестись недвижимостью, пре- 
доставлялись земельные участки мфрою въ 156!/› кв. саж. Конечно, 
услов!я платы были самыя льготныя: за участокъ взималась плата въ 
размЪрЪЬ всего лищь 10-30 руб. Раздачей участковъ - желающими - за- 
нимался такъ-называемый „городской комитетъ“, образованный воен- 
нымъ губернаторомъ „Туркестанской области“, генералъ-ма1оромъ 


Романовскимъ, въ 1866 году—ровно черезъ годлъ посл завоеван!я 
Ташкента. 


Первыми домовладЪльцами г. Ташкента были, по преимуществу 
чиновники, занимавше эдЪсь разныя должности, и въ январЪ 1868 г.. 
по архивнымъ даннымъ нынзшняго городского общественнаго само-“ 


управлен!я, была отведено до 500 участковъ: На ‘этихъ участкахъ со- 
оружено было около 200 частныхь жилыжь ‘построехь. Но такъ 
какъ первые засельщики-домовладфльцы Ташкента ‘неё располагали 
нужными средствами для того, чтобы обзавестись „своимъ угломъ“, 
имъ выдавались для этого ссуды, „не выше годового оклада жалованья“, 
<съ разсрочкой платежа на 10 лётъ. 


Вотъ при какихъ 
усломяхъ началъ за- 
страиваться Таш- 
кентъ, и врядъ-ли 
прежне жители его 
думали, что этотъ го- 
родъ, спустя 49—50 
лЬтЪ, станетъ первымъ 
по количеству недви- 
жимыхь — имуществъ 
въ Россйск.Импери и 
займеть одиннадцатое 2 
мЪсто срели городовъ Кауфмансяй скверъ. 

Росси по количеству населен!я, превосходя своей площадью наши сто- 
лицы С.-Петербургъ и Москву. 


Въ 1867 г. въ полузавоеванномъ краф образовано было Туркестан. 
тенералъ-губернаторство, и на высок! постъ перваго Туркестанскаго 
генералъ-губернатора и командующаго войсками Туркестанскаго воен- 
наго округа Высочайше назначенъ былъ одинъ изъ препставителей 
очень превняго рода фонъ-Кауфмановъ, Константинь Петровнчъ фонъ- 
Кауфманъ. Высочайшй приказъ с назначении фонъ-Кауфмана состоялся 
14 поля, а 7 ноября 1867 года К. П. фонъ-Кауфманъ торжественно 
зъхалъ въ Ташкентъ (съ сфверо-востока черезъ СемирЪчье). 


Въ своей брошюр, посвященной памяти Кауфмана, М. В. Лав- 
розъ, директоръ второй женской гимнази въ ТашкентВ, говоритъ, 
_между прочимъ, слЪдующее: 

„Константинъ Петровичъ фонъ-Кауфманъ явился къ намъ въ край 
въ зрфломъ возраст (ему было уже 49 лЪтъ), имя за собой долИй 
опыть по управленю и командованйо  отдфльными частями. войскъ. 

‚ Уже ранфе сказался многосторонн!й талантъ будущаго устроителя и 
- 
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покорителя Туркестанскаго края: Кавказъ выдвинулъ его, какъ возн- 
наго героя; служба въ военномъ министерств, какъ одного изъ пре- 
образователей всего военнаго дла въ Росс!и; сЪверо-западный край, 
какъ администратора и командующаго войсками въ мирное, хотя без- 
покойное время. Такую разностороннюю дфятельность сумБль совмЪ- 
стить въ себЪ одинъ человЪфкъ! Энермя и смфлость, огромныя науч- 
ныя знаня, выдержка и ясное спокойстше, умфн!е разбираться въ 
самыхъ сложныхъ вопросахъ и отдавать точное и опредфленное рас- 
поряжеше, знан!е человЪческой души, умьне выдвигать нужныхь 
ллодей, и назначать ихъ на соотвфтствуюц!я мЪста, наконецъ, способ- 
ность очаровать и обласкать собесфдника, все это удивительно кра- 
сиво сочетапось въ натур Константина Петровича фонъ-Кауфмана". 


Мы не станемъ здфсь касаться подробностей изъ завоеватель- 
ной дфятельности фонъ-Кауфмана въ Туркестанскомъ краЪ. Что же 
касается до его дъятельности административной, какъ устроителя края, 
въ частности Ташкента, то по этому поводу необходимо было бы ска- 
зать возможно больше, 


Начать съ того, что генералу фонъ-Кауфману, этому мудрому го- 
сударственному дЪятелю эпохи Императора Александра !-го, городъ 
Ташкентъ обязанъ даровашемъ ему правъ городского самоуправления, 
причемъ, нельзя не замЪфтить, Ташкентъ и по с!е время является един- 
ственнымь въ Имперги городомь, гдъь дъйствуеть либеральное зро- 
довое положенте 1870 годй, тогда какъ всюду въ Росс]и, гдЪ имфются 
городск!я самоуправлен!я, въ данное время дЬйствуетъ городовое по- 
ложене 1390 года. 


Предоставляя г. Ташкенту права городского самоуправления, вза 
мЪнъ бывшихъ „арычнаго комитета“ (не правда-ли, какое странное наз- 
ваше?!), затьмъ „городского комитета“ и, наконецъ, „хозяйственнаго 
управленйя" (введено было въ 1870 году), мудрый государственный 
мужъ ясно сознавалъ, что только при этихъ усломяхъ возможно ско- 
рйшее развит!е столицы края. 


Въ приказЪ за № 244 по военно-народному управленю первый 
Туркестанск!й генералъ-губернаторъ пишетъ: 


„Признавъ необходимымь и’своевременнымъ ввести въ дъйстые 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 16 пюня 1870 года городовое положене 
въ гор. Ташкент, мною сдфланы слёдующя ых «м 


1) Подготовительныя по сему предмету распоряженя возложены 
на временную комисс!ю, ‘сбразованную съ 27-го юня подъ предсфда- 
тепьствомъ помощника военнаго губернатора Сыръ-Дарьинской обла- 
сти, изъ начальника города Ташкента, дЪлопроизводителей генералъ- 
губернаторской канцеляри, Прединскаго и Хомутова, двухъ членовъ 
хозяйственнаго управлеь!я русской части города Ташкента и двухъ 
туземцевъ, а также переводчика по назначеню и, д. военнаго губер- 
натора Сыръ-Дарьинской области. 


2) Образовано, примфняясь къ ст. 1-й ь 
тородового положен!я, Сыръ-Дарьинское ТАНКЕЙТЬ 
областное по городскимъ дЪламъ при- 
сутствге, подъ предсфдательствомъ и. д. 
военнаго губернатора, правителя кан- 
целяр!и туркестанскаго генералъ-гу- 
бернатора, управляющаго казенной 
палатою, мирового судьи и городского 
головы гор. Ташкента. Независимо 
оть того, въ засфдамя присутствя 
приглашаются, въ случаяхъ указанныхъ 
въ ст. И й городового положеня, съ 
празомъ голоса начальники отдЬль- 
ныхь учрежден!й и управляющ кон- 
трольною палатою. 

3) Утверждены прилагаемыя при 
семъ правила о’ прим6неши ВЫСО- 
ЧАЙШЕ утвержденнаго 16-го Тюня 
1870 года городового положеня къ городу Ташкенту“. 


Упомянутыя въ приказЪф генералъ-губернатора правила о прим%- 
нени къ гор. Ташкенту городового положешя предусматриваютъ н$ко- 
торыя мЪстныя особенности, какъ-то: къ предметам ь вломства город- 
ского общественнаго управленя включено „попечене объ ‘устройствЪ 
и содержани ирригашонныхъ сооружен! й для снабжешя водой жите- 
лей и орошеня  городскихъ. земель‘, къ числу учрежцений, пользу- 
ющикся чрезъ своихъ представителей правомъ голоса на городскихъ 
выборахь, отнесены „мечети, медрессе и друпя учрежденй, владёющия 
въ городф недвижимыми имуществами, включая и вакуфы, съ коихъ 
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взимается въ пользу города сборъ“, относительно членовъ городской 
управы указано, что „третья часть ихъ избирается обязательно изъ 
туземцевъ, знающихъ русскихъ языкъ“, должность городского головы 
замфщается по назначеню генералъ-губернатора и т. д. 


ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 5-го декабря 1888 года мнЪшемъ 
Тосуд. Совфта о примфнени гор. положешя 16 1юня 1870 гола къ 
гор. Ташкенту положено: дьйстые ВЫСОЧАЙШЕ утв. 16 пюня 1870 г. 
городового положеня распространить на гор. Ташкенть съ нижесл*- 
дующими измфненями и цополненями: 


1. Для разсмотрьн!я дЪлЪ, указанныхъ въ статьЪ П-й городового 
положен!я, учреждается въ гор. Ташкент подъ предсфдательствомъ 
военнаго губернатора Сыръ-Дарьинской области областное по город- 
скимъ дфламъ присутств!е изъ помощника губернатора, управляющаго 
казенной палатой, прокурора областного суда, управляющаго канцеля- 
р!ей туркестанскаго генералъ губернатора и татшкентскаго городского 
головы, 


2. Одна треть гласныхъ городской думы избирается отдльно 
азатскою частью г. Ташкента изъ среды его населен]я, а остальныя 


двЪ трети гласныхъ избираетъ русская часть города исключительно 
изъ состава своихъ обывателей. 


3. ВсЪ представленя ташкентскаго городского общественнаго 
управлен!я высшему правительству ‘`восходятъ къ нему чрезь турке- 
станскаго генералъ-губернатора. 


4. По всмъ предметамъ, указаннымь въ ст. ст. 13, 112, 122, 
123, 124, 127, 135 и 137 городового положен!я, права и обязанности 
министра внутреннихъ лфлъ переносятся на военнаго министра. ДЪла 
по городскому общественному управленйо, поименованныя въ статьяхъ 
12, 25 и 113 того же положения, разрфшаются властью туркестан- 
скаго генералъ-губернатора, который о послёдовавшихь по нимъ рЪ- 
шешямъ доводитъ до свЪд®н1я военнаго министра. 


5. Къ лицамъ, не пользующимся правомъ голоса при выборахъ 
(гор. полож. ст. 19) причисляются старшины (аксакалы) азатской 
части города, пока находятся въ должностяхъ. 

6. Къ числу установлен, пользующихся правомъ голоса на’ го- 
родскихъ выборахъ чрезъ своихъ предстазителей, относятся, о сверхъ 
исчисленныхъ въ ст. 21 городового положен!я; мечети, медрессе и 


другя установлен!я, владъющ]я въ городЪ недвижимыми имуществами, 
включая и вакуфы, съ коихъ взимается сборъ въ пользу города, 


7. Городской голова г. Ташкента назначается отъ правительства 
и опредБляется въ должность военнымъ министромъ, по представ- 
ленто туркестанскаго генералъ губернатора. Городскому головЪ произ- 
водится жалованье изъ городских средствъ въ размфр® трехъ тысячъ 
рублей въ годъ, если городскимъ головой будетъ назначено лицо, не 
занимающее другой штатной должности по государственной службЪ, а 
въ противномъ случа —въ размЪрф двухъ тысячьъ рублей въ годъ. 


8. Одна треть общаго числа членовъ городской ‘управы изби- 
рается изъ туземцевъ, при чемъ преимущество отдается знающимъ 
русски языкъ. 


9. Кь составу должностныхь лицъ, назначаемыхъь по выбору 
думы (гор. пол. ст. 85) причисляются городске арыкъ-аксакалы. 


10. Городскому 
секретарю (онъ же до- 
кладчикъ въ присут- 
стви по городскимъ 
дъламъ) и городскому 
архитектору предоста- 
вляются ТЬ же слу- 
жебныя преимущества, 
какими пользуются всЪ 
служан!е по админи 
стративно-полицейско- 
му управленйо Турке- Первая могила генерала Кауфмана. 


станскаго края. Городской архитекторъ полагается по должности въ 
УШ класс® и по пенци въ \У| разрядЪ, 

11. Обязательныя постановлешя городской думы печатаются ( гор. 
пол. ст. 106) въ „Туркестанскихь ВЪдомостяхъ". 


12. Къ числу поименованныхъ въ ст. 139 городового положен!я 
расходовъ, обязательно относимыхъ на городск!я средства, принад- 
лежать также расходы по орошению (ирригащи) г. Ташкента. 

_ 13. Жалобы на незаконность такижъ опредъленй и постановлен!й 
городской думы (гор. пол. ст. 149), которыя были утверждены воен- 
нымъ министромъ, генералъ губернаторомъ или военнымъ губернато 
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ромъ, когда по свойству предмета не можетъ быть начато иска, со- 
гласно статьЪ 148 городового положеня, приносятся Правительств, 
Сенату (по первому департаменту) (Соб. уз. 3 февраля 1889 года 
№10 ст. 86). 


Такимъ образомъ, спустя 10 лть послЪь прибымя въ край 
К. П. фонъ-Кауфмана, Ташкентъ получилъ, наконецъ, желанныя права 
городского самоуправлен!я, каковое событе слЪфдующимъ  образомъ 
охарактеризовано ‘было группой гласныхъ въ отдфльномъ мнфни, по- 
данномъ къ думскому журналу (1 6), въ засфдан!и 17 ` ноября 1877 
года, т.-е. черезъ три мфсяца послф дарован!я г. Ташкенту правъ 
самоуправлен!я: 


„Открыще ташкентской городской думы не прошло не замЪчен- 
нымъ цфлой Россей; извёстя объ этомъ появились во всЪхъ главнЪй- 
шихъ органахъ печати и, нЪть сомнЪфн!я, русское об-во всегда будетъ 
съ живфйшим» интересомъ слБдить за дальнфйшимъ развитемъ, пре- 
доставленнаго намъ самоуправлен!я, и внимательно отнесется къ тому: 
чёмъ именно выразится, на первыхъ порахъ, наша дзятельность. 


Такой интересъ понятенъ; Ташкентъ центръ управиевя цёлымъ 
краемъ, —главнЪйш!й контингентъ жителей котораго мусульмане. На 
долю русскихъ въ этомъ краЪ выпала великая задача: быть провод- 
никами законовъ справедливости, не товоря уже о цивилизащи, 
гуманности и патр!отизм®. Разрфшен!е части этой задачи лежитъ и 
на насъ, русскихъ гласныхъ Думы. Численный перевЪсъ даетъ намъ 
возможность направлять дВла Думы въ желаемомъ именно нами, 
русскими, направлен!и, а потому на нашей нравственной обязанности 
лежитъ охранять интересы туземцевъ въ равной степени съ собст- 
венными, а съ тЪмъ вмфстЬ, оправдавъ довфр!е къ намъ Главнаго 
Начальника края, съ достоинствомъ выполнить свое назначензе“. 


Первымъ городскимъ головою былъ назначен начальникъ горо- 
да Ташкента, полковникъ Эммануиль Петровичъ Пукаловъ; къ выбо- 
рамъ гласныхъ перваго состава думы (1877-1881 г.г.) приступлено 
было 16 августа. 


Для городской думы отвели помъщеше военнаго губернатора, — 
первая дума помфщалась въ дом, гдЪ нынЪ находится улица Инже- 
нерная и Головачевск!й скверъ (на углу). 


Въ 1912 году ташкентское городское общественное самоуправле- 
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не торжественно отпраздновало 35-лЬт!е своего существован!я*), вы- 
пустивъ къ этому дню особую брошюру, гдЬ въ сжатомъ видЪ обри- 
совано современное состоян!е городского хозяйства. 


Вь брошюрЪф этой, составленной г. Бродскимъ, имфется, между 
поочимъ, такое характерное признаше: 


„Кьъ числу небла- 
гопрятныхъ  обстоя- 
тельствъ,  тормазив- 
шихъ дЪятельность го- 
родского ‘управленйя, 
слЪдуетъ отнести, 
прежде всего, совмЪ 
щене, въ одномъ ли- 
ц%, въ течеше про- 
должительнаго срока 
(болфе 25 лЪтъь), обя- 
занностей городского 
головы съ должно- 
стью начальника го- 
рода. Совмыфщеше это, вызванное въ свое время политическими с00б- 
ражен!ями во вновь завоеванномъ краф, цёлесообразное для города, гдЪ 
на памяти 905/о населешя прошло деспотическое владычество 
хановъ, гдЪ населен!е сжилось съ вЪковыми восточными обычаями 
своими, съ теченемъ времени неминуемо явилось тормазомь въ ль 
городского хозяйства въ виду огромной сложности обязанностей какъ 
городского головы, такъ и начальника города. Лишь съ 1905 года 
должность городского головы и начальника города были раздълены 
и во глав городского самоуправления, съ 20 января 1905 г., по наз 
наченю генералъ-губернатора, сталъ отставной генералъ-ма!оръ В. Н. 
Рыбушкинъ. Неблагопр!ятныя условя, несомнённо, состояли и въ 
томъ огромномъ количествЪ владьн! бо сложной регистрашей тузем- 
ныхь имуществъ, налогь съ которыхъ составляеть главный рессурсъ 
для городской казны; также и общей разбросанности частныхъ владЪьн!й 
по обширной территори города съ его необъятной ирригащонной 


Туземные старшины и аксакалы. 


Плаадьйа 
_  *) Пишушй эти строки; въ качест представителя мфстмой печати; при’ 
сутствовалъ на торжестважь 35-лт1я горепсмого- самоупр вленйя. 
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сЪтью, вызывающей значительные расходы городскихъ ’средствъ, ко- 
торыя могли бы быть, при другихъ обстоятельствахъ, использованы 
на иную отрасль городского хозяйства; равно въ ‘отдаленности Таш 
кента отъ всЪфхъ торговыхъ центровъ Росс1и и получене предметовъ 
первой необходимости, въ сравнительно нецалекомъ прошломъ, вер- 
блюжьими транспортами. Нкоторое улучшене въ послфднемъ насту- 
пило лишь съ 1899 года съ постройкой желЁзнодорожнаго' пути Са- 
маркандъ-Ташкентъ, прямое же сообщен!е Ташкентъ получилъ только 
въ 1906 году по Ташкентъ-Оренбургской ж. д. Нельзя не отнести къ 
неблагопр!ятнымъ услов!ямъ, ограниченное число на ‘нашей далекой 
окраин компетентныхъ работниковъ по многимъ’ отраслямъ город- 
ского дЪла и незначительное штатное содержане большинства служа- 
щихъ гор. общ. управлен!я, также и скученность и тсноту помфщенйй, 
большею частью до послфдняго времени наемныхь и’ въ огромномъ 
большинствЪ совершенно неприспособленныхъ и крайне неудобныхъ. 
Несмотря на перечисленныя неблагопрятныя обстоятельства, ташкент- 
ское городское общественное управлен!е, получивъ 35-лтъ тому наз 
задъ въ свое вфдЪНе неблагоустроенное хозяйство небольшого ‘рус- 
скаго поселеня, успшно использовало полученныя права, приведя 
городъ иъ Е столиц края положенйю, и, поставивъ город-* 
ское хозяйство на должную высоту, ‘оправдало дозЪр!е, оказанное `го* 
рэду первымъ генералъ-губернаторомъ Туркестанскаго' края, генералъ- 
адьютантомъ К. П. фонъ-Кауфманомъ, которому благодарная Город- 
ская Дума, отмфтивъ въ засфданяхъ свойхъ 15 декабря 1877 г.'и 
28 января 1878 г., что, введенНемъ городового положен!я, городъ Таш- 
кентъ всецфло обязанъ личному труду, участю и попеченю его объ 
управляемомъ краЪ, поднесла К, П. фонъ-Кауфману зван!е перваго 
гражданина города Ташкента и посгановила повфсить въ залЪ дум- 
скихъ засфданй портретъ его“. 

Въ 1913 году (4 мая) на долю городского самоуправлен{я, какъ 
хозяина города, выпапа честь принять въ свое вфдфн!е торжественно. 
открытый въ этоть день, въ Кауфманскомъ (Константиновскомъ); 
скверЪ, памятникъ „первому Туркестанскому Генералъ Губернатору; 
покорителю и устроителю Туркестанскаго края —Генералъ-Адъютанту 
Константину Петровичу фонъ Кауфнану 1- м и войскамъ, 
Туркестанский край“. ху в: # 


окорившимъ 
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При вуглядь на этотъ Памятникъ, какЪ- то невольно переносишь- 
ся Ко. временам фонь "Кауфмана, и предъ . мысленным взоромъ ‘ри: 
суется славная страница истор!и Александровской эпохи, —эпохи вели- 
кихъ реформъ, — когда °жилъ и работалъ Государь Императоръ Алек 
сандръ П-й, имфешй у “Себя такихъ высокодаровитыхъ и преданныхъ 
сотрудниковъ, какъ графъ Милютинъ, К. П. фонъ-. `Кауфманъ и др. 


Оглядываясь вркругъ и вспоминая страницы прош таго,, нельзя не 
признать, ЧТО только благодаря личнымь трудамъ К, П. фонъ-Кауф- 
мана, давшаго жизнь, краю, въ частности описываемому нами Таш- 
кенту, мы имфемъ возможность. констатировать, спустя Г 50 льть, 
то, о чемъ, быть можетъ, и не мечтали старье туркестанцы, первые 
засельщики вновь покореннаго города. 


По улицамъ Таш! 
кента (еще пока не по 
всьмъ), лаская нашъ 
взоръ, мчатся изящные 
вагоны электрическаго 
трамвая (анонимнаго 
о-ва, ТашкентскИй тра- 
мвай“), пущенные вЪ 
Ходъ 29 декабря 1912 
года. Электрическ! 
трамвай,—вотъ. этого 
уже  врядъ-ли могли 7 
ожидать ташкентске Типы Ташкента, 
старожилы! Любопытно отмЪтить, какъ реагировали туземцы На появ- 
леше въ городЪ.первыхъ вагоновъ „электрички“. Одни, какъ можно бы- 
ло наблюцать, пугливо озирались, друйе смЪялись, третьи широко- 
раскрытымйг глазами глядЪли вслздъ чудовищнымъ машинамъ („шайтанъ- 
Машина“ } которыя безъ лошадей быстро мчатся по Е Впрочемъ,: 
смтливые туземцы быстро Я къ „трамваю“, и гг. бельмйцы: 
ве на славу. '° 2 | Ва 
} ельдь за трамваемъ городъ. открылъ 1 в9 второй ав 1913г. 
ломбардт. _ Предполагалось, что. это ‘учреждение: будеть ‘обслуживать, 
главнымъ образомъ, простой рабоч!й людъ. Но, пока что, ломбардомъ. 

льзуется интеллигенщя: чиновничество и офицерство. За 2 первыхъ’ 
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мЪсяца ломбардъ выдалъ ссудъ на 21.000 руб. Городъ теперь занять 
проектами постройки крытаго рынка съ холодильникомъ, собственной 
электричеёкой станщи, водопровода. А съ 1914 года городъ принялъ 
въ завфдываше такое выгодное предпр!яте, какъ скотобойня, которая 
по его расчетамъ, въ 1914 году должна дать валового дохода 167. 
967 руб. при расходЪ въ 73.323 руб., что составить чистую пользу 
въ суммь 94-644 руб. 


С+ъ устройствемъ въ городь крайне необходимаго по современнымъ 
условямъ, адреснаго стбла, вопросъ о Которомъ рЁшенъ уже въ принцип, 
можно расчитывать на правильную регистрашю набёлён!я, особенно 
туземнаго, точный подсчетъ котораго, при нынЪшнихЪ усломяхъ пред- 
ставляется крайне затруднительнымъ. 


О ростЪ населен!я можно судить по слфдующей, нами составлен- 
ной, на основан!и офищальныхъ данныхъ, таблицБ. 


Чиёло жителей (бевъ поНекь), 


Ташкентъ. 


Мужчинъь. | ЗНаныань | 06. пола. ! Годъ. 


Русская часть . . . = = 3.921 


Туземная часть. . . — — 86.000 


ВЕЕР... -- — 83.921 


НВ 


Русская часть. . , — — 54.000 


Туземная часть. ; . — — 146.050 


170.000 


Всего . 200.000 


Русская часть. . . 


39 097 31.365 70.462 


Туземная часть. . . 92 231 77.588 169819 


А АН ЗЕНА 


131 328 | 108.953 | 240.281 
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Со времени заведен!я город. самоуправленя, т. е. съ 1877 г., на 
селеше Ташкента возросло къ 1912 году: въ русской части болфе 
чьмъ въ 18 разъ, въ туземной—въ 3 раза. 


На огромной территор!и Ташкента, называемаго „каменный го- 
родъ*",—площадь столицы Туркестана равна 176 ‘кв. верстамъ или 
18.325 дес.—имфется (по даннымъ 1919 г.) 45.387 недвижим. имущ, : 
2 840 въ русской части и 42.547 въ туземной. Считается, что Тащ- 
кенть по количеству недвижимыхъь имуществъ является первымъ и 
единственнымъ въ Росси городомъ, „превосходя въ этомъ отвошени 
Москву и Петербургъь вмЪфстЪ взятые“... 


Насколько схром- 
нымъ быль бюджеть 
города въ 1878 году 
{о прежнихъ годахъ, 
когда „дъйствовали“ 
зарычные" и иные 
„комитеты“, и говорить 
нечего)—155.036 руб. 
15 коп. приходъ и 
136.179 руб. 32 коп. 
расходъ — настолько 
онъ теперь колосса- Рисовый базаръ. 

‚ленъ, все увеличиваясь 

съ кажлымъ гоцомъ. На 1912 годъ расходъ города былъ равенъ 
1.387.633 руб. на 1913 годъ — 1.500.000 руб., на 1914 гоцъ 
1.869.883 руб., причемъ въ 1914 году, при сведен!и приходо-расходной 
смЪъты, опредълился значительный дефицить (свыше 300.000 руб.), чему, 
Конечно, удивляться не приходится, принимая во внимаше заботы го- 
родского управлешя о благоустройствЪ города. Заемъ является неиз- 
бъжнымъ. 


Для наглядной убЪфдительности, какъ расходуеть городъ сред- 
ства и какъ онф распредфляются по отдфльнымъ отраслямъ город- 
‘ского хозяйства, приводимъ слфдующую общую сводку расходовъ на 
1913 годъ. ` 


„| Наименоване статей. ^^ утолонено моет | Примфчаме. 
| | ча 
ЧЕН 9 = 
И, | Содержанйе Городского Об- 
щественнаго Управлен1я.и..| + ; вое с! 
Сиротскаго Суда. .. || 110.708 112.515 8,00°/, 
Ш: | Отоплеше и рее тю- ь ыы 
| ремъ. .: . 4,500, || 0;29%* 
1\. | Воинская и Вар по- | 
| винность : +. | 4.519 № 0,58° 
\У. | Содержанйе городской полищи 89.924 | 89: “24 | ' 6,00°/, 
У1. | Содержане.пожарн. командъ | 5 000 4,700, 0,30°/% 
УП. | Благоустройство города . - 503.298 | 437.612 | 30,50%, 
УШ. | Содержаве городскихъ со- | ` : 
| оруженйй (предпр!яти) . -| 144.045 145.460 10,00°/, 
1Х. | Народное образоваше . . 105.486 207.732. 057,50°/ 
Х. | Общественное призрфне. . 11.400 |›.- 11,400 || 1и:0,79°/ 5 
Х!. | Медицинская,. ветеринарная |. иЫ | аа 
и санитарная части ‹ : : 141.905 |’ 140.388 9,80%], 
ХИ. | Уплата налоговъ . .. .. 14.397 | 14.397 |" 1,00%, 
Ш. | Содержаше и устройство при- || |} 1”. 
надлежащихъ городу нед- | =] 
вижимыхъ имуществь . .| 227.872 |. 187.001 |. 13,00%/, 
ХУ. | Уплата долговь +. -..- 45.878 | 42,445.|, 3,00%. 
ХУ. | Отчислене на обзаведеше Е Иа 
капиталовь г. 12.500 | 12.5001" 0,87%). 
ХУ. | Разные расходы ... . 80.107 | 114,967“ 8,00°/, 
—— 
Итого. . . -|1.501.539 ||1:433:569 + 


Изъ приведенной таблицы ‘усматривается, между прочимъ, что на 
народное образоване городъ расходуетъ, 7,50°/, бюджета. -, 


„Ни одинъ городъ Туркестанскаго края,>—говоритъ‘явъ одномъ 
изъ своихъ докладовъ ташкентсюй ‚гор. голова”, Н. Г..Маллиций,—не 
имЪетъ такъ много учебныхь ‘заведен, содержимыхъ.. на. городскя 


средства, какъ Ташкентъ“. ВЕ. 


Всего къ учебному сезону 1911—1912 г.г., какъ свидЪтельст- 
р:. самоуправления, . учащихъ въ. гор. ‚у- щахъ, и. шиза 
9: 8 учителей. и ‚34 учительниц, а учащихся 1 1, 459, мальчи- 
ковъ и 1.133 дЬвочекъ. Въ настоящее еремя число какъ. ^учащих: 


такъ и учащихся значительно увеличилось. Въ 1913 г, городъ, между 
прочимъ, открылъ торговую школу для дЪтей обоего пола. 

Въ данное время въ ТашкентЪ функщонируютъ слЪдующя средне- 
учебн. зав.: мужская гимназя, 4 женскихъ (вторая казенная открыта въ 
1913 году), кадетсюй корпусъ, реальное и коммерческое училищау 
кромф того, имфются еще: учительская семинар!я, гидротехническое 
уще, торговая школа, ремесленное у-ще, Маринское женское (на 
правахъ прогимназ!и), техническое желЪзнодорожное игор., по полож. 
1872 года, у-ще и рядъ туземныхъ училищъ. 

Коммерческое у ще, благодаря заботамъ генерала А. В. Самсо- 
нова, имфетъ быть преобразовано въ средн!й политехникумъ. Предпо- 
ложены къ открымю въ Ташкент: женская и мужская (2 я) учитель- 
скя семинар!и, учительсвЙ институтъ, среднее сельско-хозяйственнсе 
у-ще; проектируется откры\е частной школы повивальныхъ бабокъ. 

Ташкентцы жаждутъ открымя высшаго сельско-хозяйственнаго 
учебнаго заведен!я, и, повидимому, недалеко уже то время, когда тру- 
дамл главноуправляющаго землеустройствомъ и земледьтемъ, статсъ- 
секретаря А. В. Кривошеина, и начальника края А. В. Самсонова, это 
высшее учебное заведен!е будетъ открыто въ столиц® края. 

По офищальнымь даннымъ за ®И/ 2 учебный годъ въ Таш- 
кентЪ работали слфдующя частныя учебныя заведен!я: 


|| Чшель ИО 
| 
Частныя уч. завед. Ни !! разряда учобл. | УЧ: ву нить 
| завед. м. д. 
1 О. Михайловской (П разр.) . 1 — | 163 
з Л. Гориздро (Ш разр.) < 1 — | 126 
3| И Окинчиць (П. разр.). .... Е 
4 А. А. Пуговской НЫ вт 191 18 
5 | М. С. Левковичь . =. | ее НЕ 1 | 25| 22 
6 Золотовой .... $ ОЙ: -з5Ч8 1 18 | -28 
7 Л. Гориздро О 1 19 46 
8 @сминой :-:. Г ау 22% 1 18 | 19 
9 О. Н. Мокрянско О ая т 
10| О. Сухоцкой +. в |’. . 1| 34| 28 
11 Общ-ва частн. служ. 1: | - 1 11 8 
12 || При лютеранск. церкви ++ | °.°* . 1 28| 38 
‚13| 0. Малиновской .. “7 1 23] 19 
. 
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Къ 1 января 1914 года функщонировали новыя ч. уч. зав.: Но 
сковой, Жемчужниковой, Марти; уч. зав. О. Н. Мокрянской закрылось. Къ 
тому же времени женск!я учебн. зав. г-жъ Михайловской и Гориздро 
преобразованы въ полныя 8-клас. ж. гимнази, съ правами для уча- 
щихся. При АлексЪфевскомъ коммерческомъ у-щфё открылись курсы бух- 
галтер!и; составъ слушателей самый пестрый: отставные офицеры, ра- 
боче, военные писаря, приказчики, конторщики: Нижн!е чины состав- 
ляютъ особую группу, съ которой ведутся отдфльныя занят!я. 

Если говорить о 
развлечен!яхъ, то Таш- 
кентъ и въ этой .об- 
ласти далеко шагнулъ 
впередъ за послёднее 
время, а въ будущемъ, 
вн всякаго сомнЪНя, 
обЪфщаетъ сравняться 
въ этомъ отношенм 
съ культурными горо- 
дами Импери. Н%- 
сколько десятковъ 

Главная мечеть въ Старомъ город. лЪтьъ тому нассдь ми 
тели Ташкента могли развлекаться развЪ лишь только туземной му- 
зыкой да перепелиными боями и „козлодрашемъ“ (байга). Теперь же 
къ услугамъ веселящихся ташхентцевъ —нЪсколько театровъ-кинема- 
тографовъ, клубъ о-ва частныхь служащихъ, общественное собраше, 
кромЪ городского лЪтняго театра; а въ конц 1913 года городъ учра- 
сился грандознымъ зданемъ театра (постройка обошлась около 400.000 


руб.), выстроеннаго мёстнымъ театральнымъ предпринимателемь Цин- 
цадзе, гдЪ концертируютъ знаменитости, играеть оперетка, драма. Не- 
далеко, повидимому, то время, когда городъ, вмЪсто дряклаго лЬтняго 
театра, что въ гор. саду, сэорудитъ новый большой театръ. На эту 
потребность въ распоряжен!и города им%ется спещальный капиталъ 
(100.000 руб.). 

Обозрвая торговлю и промыселъ Ташкента, нельзя не замфтить, 
что торговая жизнь города развивается, можно сказать, ‘сказочно, 
Вфрное представлен!е о товарообмфь Сыръ-Дарьинской области, об- 
ластнымъ городомъ которой является Ташкентъ,и въ частности Ташкента 
даютъ нижеслЬдующИя данныя о ввозь и вывозЪ товаровъ по Ташкент- 
ской и Средне-Азатской ж. д. въ предъпахъ области и отдфльно по 
ст. Ташкенть (данныя 1911 г.) 


— 
Отправлено (вывезено) Прибыло (ввезено). 
‚ уч. | Въ томъ числ На воБ ст. уз, |Вь томъ чнол. 
. ‘ашкентт Наименоване || Конту-Таши. | на от. Ташк 
$ д = В н.а 
= Е я ПАРЕ Е Е 
: 5 5 ара 
НС Ш 8 Вано - 
ШЕЕ к о грузовъ. РЕ а Е 
ЖЕНЕ ЧЕ ЕЕ] НЕ 
Пу ъ. 
3159 41878] 799) Мануфактурный товаръ. [666092 649 
40906 50| Жел., сталь, изд. изъ нихъ |307881 987 
— 1270] — | М&дь, издътя изъ нея. 6292) 
35796 83 8978 88] Льсъ, деревянныя издфл. || 1397338 
969882 5530| 82979] 3638| Кожи невыдфланныя. . | 41938 95905) 
16306 143 7632 55 ‚ выдфланныя ... || 92112] 1522 40580] 1369 
302670] 1421 154497 580] Шерсть овечья . | 28630 818 — 
84048] 13 12991] 1: » верблюжья. ., 298 — 
67108] 2008 2004|| Овчины, мха... .. 17791 
$18010 Ь 36| Хлопокъ. уе» | 17405 
9 — | Смола, деготь... 12892 | 11697 
10462] -- = Керосинъ ....*.- 26216 7416 
265 — Сабчи он: 7646 
= Спички : 91515 
1265 — Габащь оне - 8328 — 
56881 — Чайке эн .. | 20047] 23647| 3900] 17772 
38508| — 16360) Бизарь 5. 49507 292153] — 
89353 547 69900  247| Рибь (“....-.. || 8480 201 
69899 - — Пшеница 3 1881771 742521| 990 
56018} — 10887 — Озтальвые хл&б. злаки. 930404] 906] 5580 — 
183927] 62194121555 50945] Фрукты (...:.-- 39565 17] 20021 17 
зи 77| 40649 71] Водки; виня и др. наиит. | 674 — 10873! — 
878 г] — 15. г.|\ = Скотгь круп. рог. (головъ) |113 г| 1 г. 855 г.|| 1г. 
1611878] 786 2607 Рыба оАь ТЕ. 3860 90| 39148 90 
ты — 19526] — (СЪмя хлопковсе .... и - 68692 — 
19 — 154 — | Нефтяные остатки... | 32053] — | 140 — 
963] 85 263 35| Патока картофельная. . || 36283] — 36012 — 
- ——_ - 
съ осталь грузы, въ 
а ИИ 
кой) дрова и пр... .. 10043607 5647285 
ЕЕ ЕН о и = зы = 
1848800 1486634 ^^ Всего... || 14798956 | 9083539 
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Данныя о вывозЪ и ввозЪ по станщямъ Средне-Аз!атской желЪзной до- 


роги, находящимся въ предфлахъ Сыръ-Дарьинской обл., за 1911 г. 


Уд а 


ВЫВЕЗЕНО. ВВЕЗЕН 0. 
Изъ области | Въ томъ чис. Въ область | Въ томъ чис. 
всего. со ст. Ташк. " всего, на ст, Ташк, 
=; а Назване товаровъ. |= ЕЕ 
. 8, 5 ::|. 8 | З28 
Юбо | 58 |2 нее ие: 65а 
тоя | м |. хех ао &®- Е 
$28 ааа 6а 
2 ОЕ ИЗАУ 
1 ЕО 20324| +358 358 
— || Чай черный ..... 38807 406 406 
Чай зеленый ..... 14164] — — 
— || Изюмъ и кишмишь. .| 06671 40 40 
35978 — Вина виноградныя 71719] 11559 11518 
76373] — | Вино хлЪбное (водка) 8061] 1717 1669 
Желфзо и сталь не въ 
46007 АБВ НВ ли 12864] 1855 9920] 1884 
Бараны овцы, перево- 
11192 1549 зимыя поштучно 189 ш.|244 ш.| 188 ш.| — 
Крупный рогатый скотъ, | 
1452 1198 перевозимый поштучно. | 98 ш Тш 
Лошади и жеребята, пе- 
620 ревозимыя поштучно. | 269 ш.| 41 ш.| 929 щ.| — 
Сало баранье, говяжье 
— 3206 и свиное, свЪж. и топл, 188 33 348 — 
Кожи невыпёл. и ихь 
119! 7046 обрёз. и шкуры разныя 8019 то 1897 — 
501 - 561| — | Меша и... 310] — 310] — 
Льняныя и пеньк, ткани 
36575 30] з617и и издЪл, изъ нихъ (ковр.)|! 251933| 7506] 49191 7914 
5 36 Масла растител.всякя 288] 24 91 20 
652 652 Масло коровье в 57 45] — 
3469 3403| — | Мыло .;..... .| М4 353 в 358 
Овчины, шкуры и шкур- 
274 ки разныхь звЪрей. .| 12511| — 1950] — 
585 Каракуль, мерлушка ‚, 1124 — 1194] — 
379 _ | Мясо домашн. животн. 18 — 18! — 
1098| — | Портеръ руссвй и пиво. 1947| — 919! — 
Бумага чулочн., вязаль- 
9558 — | ная и швейная .... 1 4 143] 463 
11502 Сахаръ рафинаць . .. 6352 19 1: 19 
1574 Сахарный песокъ.. .| 47521 907] 46018 — 
1551 Свфчи стеариновыя . . 107] — 25 = 
4630’ — | Смена кормов. травъ. ||. 9210] — 1 — 
СЪмена хлопчатника и 
шелухи изь хлопчатн. || } 
286542] — | съмянъ....... [2970907] 6084[2946958] 16 
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——о_—_о 

ый —!| 28020 м р т ювь 

258] 39610214653 Хлопокъ очищенный . | 104094|' - 
Гуза- (неоч«щен. хлоп;)з |: 98894 
Шерсть овечья всчкая. | 


9551 | 


1164983107350 2184408 74659 Итого пуловъ 


13689 9389 . штук. * = 
Хльбные грузы. 
15 | Ражыь еее... 
АТАТ, Пшеница ...,.. 
9604 Я оО ВО 
11825 роса ее а 2 
9854 Ячмень... 9900 9900 
Кукуруза (маисъ) конск, 
зубъ и др. сорта вь 
9680, зерн® и коч....., 
24301 Я ОС 
Суржа, полоба, сутолба, 
соргоюми, джугура, и 
1508 404 росичка .,,....- 936 ЭВ 
Бобы, фассль и чече- 
408 = 408 вица еее 61 85 38 
6163] - 9163] — || Мука ржаная, 900 - 900 
412744| 510| 395215 Мука пшеничная 268997 р ы 
‚1802 -5| 1302] — | Крупа гречневая ›. ..- Ё 
18 — 181| — | Мука гречневая. ... 5 
Е | Мука бобовая, горох>- 
124 = 1124| - Я а -аы 1102 - == 
1102 1970] — || Пшено 55 10 110 
Крупа кукурузная, ман- 

1699 — 1698 — | ная и Овсянная. ...- 21 16 10 
„1652 — 1652 Сояодь |. 4:1 16 — - =} 
Отруби, Е и вы: 
17408| — | 10708] — | жимки ....- 1116] 900 12. 900 
98090] — | 79809 Смена разныя В 443] 10832 
861530] 571] 758398, Итого жлЪбн. груз. . 83778} 2416 
1464583]97359 9184408 „ остальн. ..^ |9361835 3149625150627 16 
2825811 97030 2942736, Всего пудовъ . [3348489 373178 2599405 2413 
13689] ›— 986’ . штукъ. 486 985] соч == 


Увоа бя 
о фабрично-заводской. промышленности можно судить ‘по’сльдую- 


‚щимъ данкымъ ‘обл, механика за 1911 годъ. 


ОУ 
Ы$Мм—&———————_—— 


| 


Краско-терочныя | 


} ь | 20000 п. | 
Эаведешя .. .| въ ТашкентЪ. | 4 | разныхь крас, 160000 40 | 12003 
| | 
Рисоочистительные| въ Ташкент. | | 150000 п. | | | 
заводы .....|и у%34%.. :| 8 | рису | 450000 45 13500 
| | 
Макаронн. фабрика! въ Ташкент%. | 1 4100 п. | 14400) 7 || 2100 


Кондитерская и кон- | | 
фектныя фабрики . | въ ТашнейтЪ. И с, | 350000 200 || 55000. 
Когбавный заведе- 
Ня есь | ВЪ Ташкент, | 


= 


ОЙ „| 175000] 35 | 10209 


Скотобойное заве- | 


| | 
деНе...., - въ Ташкент®, || 1 |ОвфдЪний нЪтъ. 
| 
Минеральныхъ ] | 
АЕ въ сбласти. | 12 25000 в. | 6000 
Винокуренн. завод | въ Ташкент%. | 1 | Не работалъ. | 
| | 
Водочныхъ завод. . | въ Ташкент®, | 3 | 205289 в. | 112858] 116 || 12890 
| | | 
` Винодвльн, завод | въ Ташкент. 4 66000 в, 264000} 94 | 39440 
Пивоварен, завод. | въ Ташкент®, 4 854416 в, | {508560 206 | 90129 
СваЖН!я по 2 | фабрик. | | 
56.0000 шт. | | 
Табачныя фабрик. | въ ТашкентЪ. $ 13862 ф. таб. || Зо100 81 || 11460 


О кустарной промышленности въ ТашкентЪ можно сообщить слЪ- 
дующее: кустарныхъ заведен! здЪсь имфется свыше 3.764, работаютъ 
въ нихъ боле 9.000 чел., причемъ заработокъ ташкентскаго кустаря 
равняется въ среднемъ 360 руб. въ годъ. 

Хотя пожары въ ТашкентЪ и не такъ часты (въ 1911 г., напри- 
мЪрЪ, эдфсь было всего 12 пожаровъ), тфмъ не менфе городъ уже об- 
завелся брандмейстеромъ („на вся й случай“), а группа частныхъ лицъ 
учреждаетъ вольную пожарную дружину, по образцу больших городовъ 
Европейской Росси. 

Духовную пищу ташкентцы получаютъ въ библютекахъ: Толстов- 
ской, Бродскаго и публичной, созданной К. П. фонъ Кауфманомъ. 

Что касается печати, то дЪло это хотя и поставленное въ общемъ 
недурно, нуждается, однако, въ реформ%. Въ Ташкентф издаются 


всего лишь дв ежедневныя газеты: „Туркест. Курьеръ“ (частная) в 
„Турк. В№д.“ (офищальная); кромЪ того, выходять  „Туркестан- 
ская Военная Газета“ (12 разъ въ мЪсяць) и ежемфсячный органъ 
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Городская Дума. 
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Къ тридцатипятильтю Ташкентекаго 
Городекого Общеетвеннаго Управленя. 


Въ текущемъ году въ августь мЬсяць исполняется тридцатипятилф- 
те существованя городского самоуправленя въ ТашкентЪ, столиць Тур- 
кестанскаго края. 

Въ этоть незначительный перюдъ времени, при неблагопрытныхъ 
обстоятельствахъ, русское поселенше на отдаленной окраин, отдЪленное 
отъ культурной полосы тысячами верстъ грунтовыхъ дорогъ, пролегающихь 
по огромнымъ песчанымъ и солончаковымъ степямъ, превратилось въ одинъ 
изъ обширн5йшихъ и сравнительно благоустроенныхъ городовъ Имперм. 

Въ 1865 году, 47 льтъ тому назадъ, тенераломъ Михаиломъ Гри- 
горьевичемъ Черняевымъ былъ взятъ городъ Ташкентъ, бывш въ то вре- 


| мя подъ кокандскимъ владычествомъ, 


Въ 1867 году было образовано Туркестанское генералъ губернатор- 
ство, въ Ташкент поселился первый генералъ-губернаторъ, Генералъ-Адъ- 
ютантъ Константинъ Петровичъ фонъ-Кауфманъ; съ этого времени городъ 
дблается резиденшей начальника края и столицей Средне-Азатскихъ вла- 
дьнй Росси, а въ 1871 г., десять лЪтъь спустя, Ташкенту было даро- 
ано городское самоуправлене и введено городовое положене, 

Русское населенше первоначально основалось на свободной оть ту- 
мныхъ построекъ полосф въ восточной сторонф туземнаго Ташкента, 
ежду арыками Боз-су и Чаули. Для желающихъ обзавестись недвижи- 
остью комитетомъ отводились участки м8рою въ 156\/з кв. саж. съ упла- 
ою по 10—30 руб. за участокъ. Ч 


В 


Въ январЪ 1868 года было отведено до 50" такихъ участковъ, на 
которыхъ и построилось около 200 частныхъ домовъ,*) при чемъ служа- 
щимъ для этой цфли выдавались ссуды не выше годового оклада жало- 
ванья съ разсрочкой на 10 лЬтъ. 

Эти постройки явились той ячейкой, изъ которой развился современ- 
ный Ташкентъ, ставшй по количеству имуществъ первымъ городомъ въ 
Империи, занявшИЙ одиннадцатое мЪсто среди городовъ Росби по количеству 
населеня и превосходящий своей территорей обЪ столицы русскаго госу- 
дарства, 

До введен въ Ташкент городового положен, городское хозяйство 
въ рубкой и туземной частяхъ возложено было на хозяйственныя управ- 
леня; вкрацЪ исторя ихъ такова. 

Въ 1866 году, т: е, черезъ годъ‘’послЪ взятя Ташкента, распоряже- 
немъ военнаго губернатора „Туркестанской области, генералъ-маора Рома. 
новскаго, образованъ былЪъ «городской комитетъ». На комитетъ этотъ 
былъ возложенъ отводъ земельныхъ участковъ въ возникающемъ русскомъ 
городБ и взимане денегь за эти участки. 

Зат5мъ въ 1868 году образованъ былъ ‹арычный комитетъ». Город- 
Свои и арычный комитеты были независимы другъ отъ друга, 

И, наконецъ, въ 1870 году было введено, собственно, хозяйственное 
управлеше въ составЪ пяти чиновниковъ военно-народнаго управленя и 
четырехъ домовладфльцевь съ подчинешемь начальнику города, 

` За время хозяйственнаго управлешя размфръ городскихъ доходовъ 
былъ слъпующи, въ круглыхъ цифрахъ: въ 1870 тоду—10 тыс. руб., 1871 го- 
ду—111/з тыс. руб., 1379 году—17 тыс, руб., 1873 году— 91.800 руб., въ 
1874 году—-23.900 руб., 1875 году—30;200 руб., 1876 году—27.100 руб, и 
въ 1877 году, до августа мЪсяца; 131/2 тыс. рублей. 

Хозяйственное управлене въ туземной части состояло изъ выборныхъ 
отъ туземнаго населения. 

На это управлеше было ‘возложено взимане и раскладка-всякаго ро- 
да сборовъ и ведеше хозяйства. 

Въ это время туземное населеше города уплачивало, какъ и при ко- 
кандскомъ владычествЪ, подати въ видЪ сбора съ земледъльцевъ--«хераджъ», 

В *) 17-го юня 1865 года въ одинъ день былъ. выстроенль маленьюй домикъ для 


генерала Черняева. „Черняевсюй домикъ“ расположенъ пе - 
няется понынь въ ето а Е и Г } ть ыы т 
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Генералъ-Адъютантъ 
К. П. фонъ- Кауфманъ 1 
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танапнаго сбора (десятина равна шести танапамъ) и пошлины за право 
торговли — «зякетъ». 

Распоряжещемъ К. П. фонъ-Кауфмана сборъ съ земледьльцевь и та- 
напный сборъ были въ 19870 году отмЪнены; взам5нъ введена поземельная 
подать, которая и просуществовала до 1382 года, т. е. до введен го- 
родского оцфночнаго сбора съ недвижимыхъ имуществъ, 

Устроитель Туркестанскаго края Константинъ Петровичъ фонъ-Кауф- 
манъ въ своихъ многосложныхъ заботахъ о вновь присоединенныхь къ 
Росси владфняхъ въ Средней Ази не оставиль безф’ вниманя и самый 
тородъ Ташкентъ, только что начавшй возникать по сосёдству съ ци- 
таделью и съ обширнымъ туземнымъ городомъ того же наименованя. 

Предвидя широкое развие русскаго Ташкента какъ административ- 
наго, политическаго, торговопромышленнаго и интеллектуальнаго центра 
русскихъ владън!й въ Средней Аз, онъ рьшилъ даровать столиц края 
права городского самоуправленйя. 

Приказъ за № 244 по военно-народному управленю туркестанскаго 
генералъ-губернатора, данный въ Ташкент5 1-го августа 1877 года гла- 
ситъ слБдующее: 

«Признавъ необходимымъ и своевременнымъ ввести въ дЪйстве 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 16 1юня 1870 года городовое положеше 
вЪ гор. Ташкент®, мною сдфланы слфдующя распоряженя. 

1) Подготовительныя по сему предмету распоряженя возложены 
на временную комиссшю, образованную съ 27-го №юня подъ предсбда- 
тельствомъ помощника военнаго губернатора Сыръ-Дарьинской обла- 
сти, изь начальника города Ташкента, дфлопроизводителей ‘генералъ- 
губернаторской канцелярм, Прединскаго и Хомутова, лвухъ членовъ 
хозяйственнаго управленя русской части города Ташкента и двухъ 
туземцевъ, а также переводчика по назначению и. д. военнаго губер- 
натора Сыръ-Дарьинской области. 

2) Образовано, примфняясь къ ст. И Й городового положен, 
Сыръ-Дарьинское областное по городскимъ дФламъ присутствие, подъ 
предсвдательствомъ и. д. военнаго губернатора, правителя канцеляри 
туркестанскаго генералъ-губернатора, управляющаго казенной пала- 
тою, мирового судьи и городского головы гор, Ташкента, Независимо 


отъ того, въ засбданя присутстйя приглашаются, въ случаяхъ ука- 

занныхъ въ ст. 1-Й городового положеня, съ правомъ голоса началь- 

ники отдЪльныхъ учрежденй и управляющий контрольною палатою. 
8) Утверждены прилагаемыя при семъ правила о примнени 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 16-го Шоня 1870 года городового положеня 

къ городу Ташкенту». 

Упомянутыя въ приказЪ генералъ-губернатора правила о прим®- 
неши къ гор. Ташкенту городового положеня предусматриваютъ н$кото- 
рыя мЪстныя особенности, какъ-то; къ предметамъ вЪдомства городского 
общественнаго управленя включено «попечене объ устройств и содержанм 
ирригашонныхъ сооруженй для снабженя водой жителей и орошеня город- 
скихъ земель», къ числу учрежденй, пользующихся чрезъ своихъ предста- 
вителей правомъ голоса на городскихъ выборахъ, отнесены «мечети, мед- 
рессе и друмя учрежденя, владъюшия въ городЪ недвижимыми имущества- 
ми, включая и вакуфы, съ коихъ взимается въ пользу города сборъ», отно- 
сительно членовъ городской управы указано, что «третья часть ихъ изби- 
рается обязательно изъ туземцевъ, знающихъ руссюй языкъ», должность 
городского головы замбщается по назначению генералъ-губернатора и т. д. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 5-го декабря 1888 года мнЪыемъ госуд, 
совфта.о примвнени Гор. Положеня 16 юня 1870 года къ гор. Ташкенту 
положено: дъйстые ВЫСОЧАЙШЕ утв. 16 1оня 1870 года Городоваго По- 
ложеня распространить на гор. Ташкентъ съ нижеслБдующими измБне- 
ными и дополненями: | 


1. Для разсмотрёня дДБлЪ, ь въ статьь ай | Ородоврло 


Положеня, уреза въ г. А под ПрадеВАахеты 0 


лярей туриветаискао мера ОО 
у миа у 
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3. Ве представлешя ташкентскаго городского общественнаго 
управленя высшему правительству восходятъь къ нему чрезъ турке- 
станскаго генералъ-губернатора. 

4. По всЪмъ предметамъ, указанным въ ст. ст, 13, 112, 122, 123, 
124, 121, 135 и 137 городового положеня, права и обязанности ми- 
нистра внутреннихъ дълъ переносятся на военнаго министра. ДБла по 
городскому общественному управлению, поименованныя въ статьяхъ 
12, 25 и 113 того же положеня, разрЪшаются властью туркестан- 
скаго генералъ-губернатора, который о послфдовавшихъ по нимъ рЪ- 
шеняхъ доводитъ до свЪдЪн!я военнаго мииистра. 

5. Къ лицамъ, не пользующимся правомъ голоса при выборахъ 
(Гор. Полож, ст. 19) причисляются старшины (аксакалы) азятской 
части города, пока находятся въ сихъ должностях. 

6. Къ числу установленй, пользующихся правомъ голоса на 
городскихъ выборахъ чрезъ своихъ представителей, относятся, сверхъ 
исчисленныхь въ ст, 21 городового положенйя: мечети, медрессе и 
друмя установлен, владБющя въ городз недвижимыми имуществами, 
включая и вакуфы, съ коихъ взимается сборъ въ пользу города. 

7. Городской голова г. Ташкента назначается отъ правитель- 
ства и опредъляется въ должность военнымъ министромъ, по пред- 
ставленио туркестанскаго генералъ-губернатора. Городскому голов 
производится жалованье изъ городскихъ средствъ въ размфрф трехъ 
тысячъ рублей въ годъ, если городскимъ головой будетъ назначено 
лицо, не занимающее другой штатной должности по государственной 
службЪ, а въ противномъ случав—въ размЪфрБ двухъ тысячъ рублей 
вЪ ГОДЪ, 

8. Одна треть общаго числа членовъ городской управы изби- 
рается изъ туземцевъ, при чемъ преимущество отдается знающимь 
руссай языкъ. 

9. Къ составу должностныхъ лицъ, назначаемыхь по выбору 
думы (Гор. Пол, ст. 85) причисляются городске арыкъ-аксакалы. 

10. Городскому секретарю (онъ же докладчик въ присутствми 
по городскимъь дЪламъ) и городскому архитектору предоставляются 
ть же служебныя преимущества, какими пользуются всв служаще по 


В 


административно-полицейскому управленйо Туркестанскаго края. Го- 

родской архитекторъ полагается по должности въ УШ классВ и по 

пенси въ \1 разрядЪ. 

||. Обязательныя постановлен!я городской думы печатаются (Гор. 
Пол. ст. 106) въ «Туркестанскихъ ВЪдомостяхъ». 

19. Къ числу поименованныхъ въ ст. 189 тородового положе- 
я расходовъ, обязательно относимыхъ на городск!я средства, принад- 
лежать также расходы по орошенйю (ирригащи) г. Ташкента. 

13. Жалобы на незаконность такихъ опред5ленй и постановле- 
ый городской думы (Гор. Пол. ст. 149), которыя были утверждены во- 
еннымъ министромъ, генералъ-губернаторомъ или военнымтъ губерна- 
торомъ, когда по свойству предмета не можетъ быть начато иска, 
согласно статьз 148 городового положеня, приносятся Правитель- 
ствующему Сенату (по первому департаменту) (Соб. уз. 3 февраля 
1889 г. № 10 ст. 86). 

Къ характеристикЪ нашего города нужно добавить чрезвычайно важ- 
ное обстоятельство, что онъ нын% является единственнымъ городомъ въ 
Импер!и, гдз дЪИствуетъ городовое положен 1870 года. 

45 льтъ тому назадь К. П. фонъ-Кауфманъ основалъ свою резиден- 
Щю въ завоеванномъ городБ и волею его новый городъ Россейской Импе- 
рии сдБланъ административнымъ центромъ и столицею владфнй Росси въ 
Средней Аз, а десять лЪтъ спустя распоряженемъ этого мудраго госу- 
дарственнаго дЪятеля молодому городу дано городское самоуправлене. 

Какъ воспользовался городъ данными ему правами. оправдано-ли 
оказанное довЪр!е, къ чему пришелъ городъ за 35 лЪтъ самоуправлен!я? 
Характерно отмЪтила группа гласныхъ въ отдльномъ мн®ёни, поданномъ 
ими къ думскому журналу № 6 въ засфдани 17-го ноября 1877 года, тор- 
жественный актъ присоединеня Ташкента къ сонму культурныхъ горо- 
довъ Росси съ городскимъ самоуправленемъ. 

«Открые Ташкенской Городской Думы не прошло незамфчен- 
нымъ цфлой Росмей; извьстя объ этомъ появились во всЪхъЪ глав- 
нФйшихъ органахъ печати и, нЪтъ сомнънйЯ, русское общество всегда 
будетъ съ живЪЙшимъ интересомъ слЪдить за дальнЪйшимъ разви- 
‘емъ, предоставленнаго намъ самоуправленя, и а 
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сется къ тому: чЪмЪъ именно выразится, на первыхь порах, наша 

дъятельность. 

Такой интересъ понятенъ; Ташкентъ центръ управленя цвлымъ 
краемъ, —главнфИций контингентъ жителей котораго мусульмане, На 
долю русскихъ въ этомъ краЪ выпала великая задача: быть провод- 
никами законовъ справедливости, не говоря уже о цивилизащи, 
туманности и. патр!отизм$. Разрзшене части этой задачи лежитъ и 
на насъ, русскихъ гласныхъ Думы. Численный перевЪсъ даетъ намъ 
возможность направлять дЪла Думы въ желаемомъ именно, нами, 
русскими, направлени, а потому на нашей нравственной обязанности 
лежитъ охранять интересы туземцевъ въ равной степени съ собст- 
венными, а съ тъмъ вмЪстЪ, оправдавъ дов5р!е къ намъ Главнаго 
Начальника края, съ достоинствомъ выполнить свое назначен», 
Вновь учрежденное городское управлеше получило въ наслБде отъ 

хозяйственнаго (административнаго) управлешя по городу Ташкенту' на- 
личными деньгами 419 руб, 44 коп. и долговъ разнымъ учрежденямъ и 
лицамъ на 21.698 руб. 

При такомъ печальномъ финансовомъ положенм первой городской 
думЪ пришлось организовать полностью городское хозяйство во всемъ со- 
гласованое съ городовымъ положенемъ 1870 года, дающим прочныя основы 
для самсстоятельной дьятельности, и начать большое и сложное дфло посте- 
пеннаго превращеня маленькаго русскаго поселеня въ европейск!й городъ. 

Въ августЪ 1877 года первымъ городскимъ головою былъ назначен на- 
чальникъ города Ташкента полковникъ Эммануилъ Платоновичъ Пукаловъ. Къ 
выборамъ гласныхъ было приступлено 16-го августа и въ составъ Ташкент- 
ской городской думы первой сессии, 1877 —1881 г.г., ВОШЛИ слъдующи лица; 


ОТЕРТСОЕТЬ 


гласныхь Ташкентской Городской Думы и кандидатовъ къ нимъ 
первой сесси 1877 — 1881 г.г. зе 


Гласные 1-го разряда: 
1. Колесниковъ Евсфй, Пахомовичъ, капитанъ, первый землемфръ 


‚ при городской управ. 
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5. Гринбергь Николай Андреевичъ, коммерсант. 

6. Зубковъ АлексЪй Игнатьевичъ, мёщанинъ. 

7. Лехановъ СергЪй Валентиновичъ, областной архитекторъ 

8. Ивановъ Александръ МатвЪевичъ, отставной генералъ-ма!оръ, 
домовладфлецъ, живетъ нынЪ въ ТашкентВ. 

9. БазилевскЙ Федоръ Васильевич, младций инженеръ област- 
ного правлен]я. 

10. Хомутовъ Петръ Ивановичъ, чиновникъ областного правления. 

11. Еринъ Павелъь СергБевичъ, купецъ, 

12. Шершеновичъ Августъ Ивановичъ, чиновникъ контрольной 
палаты. 

13. Рапопортъ Викторъ Федоровичъ, коммерсантъ. 

14. Александровъ Андрей Александровичъ, чиновникъ 

15. ДомашневъТихонъ Сафроновичъ, полковникъ окружного штаба. 

16. Ша-Мухимедъ Яръ-Мухамедовъ, 
. Ша-Рахимъ-Ша-Рустамбаевъ. 

18. Бадаль-Мухамедъ-бай-Дада-Мухамедбаевъ. 

19 Таиръ-Ходжа-Сарымсакъ-Ходжиновъ, живетъ нынё въ Таш- 
кенть 

20. Ибъяаминъ-Ходжа-Юсуфъ-Ходжиновъ. 

21. Мухамедъ-Керимъ-бекъ-Заидбаевъ. 

22. Исламъ-бекъ-Рустанбековъ, живетъ нынЪ въ. ТашкентЪ, 

23. Исабекъ-Султанбековъ. 

Гласные 3-го разряда: 

|. Малиновскй Антонъ Станиславовичъ, садовникъ генералъ-гу- 
бернатора. 

5. Шкилинъ Левь Никаноровичъ, купецъ 

3. Фоминъ Ефтей Ефимовичъ, купецъ, 

1. Ивановъ Николай Ивановичъ, коммерсантъ. 

5. Мозель Адольфъ Иванович, начальникъ штаба округа 

6. Фаустъ Карлъ Ермолаевичъ, довфренный и управляюшй Жем- 
чужникова. 

7. Шевцовъ Дмитрй Ивановичъ, содержатель биржи, отставной 


‘унтеръ-офицеръ. 
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$. Лихаченъь Федоръ Федоровичъ. 

9. Алексъевь Ивану Ермолаевичъ, купецъ, домовладфлець, жи- 
ветъ нынЪ въ ТашкентЪ. 

10. Матофтинъ Александръ Петровичъ, чиновникъ, членъ отъ 
военнаго министерства въ совфтЪ генералъ-губернатора. 

!\. Комаровъ Александръ Николаевичъ, подрядчикъ, проживает“, 
нынЪ въ ТашкентЪ. } 

12, Поздняковъ Егоръ Ивановичъ, капитанъ, ротный командиръ 
69 Ташкентскаго м5стнаго баталюна. 

18. Петровъ СергЪй Александровичъ, отставной дЪйствительный 
статскЙ совфтникъ, проживаетъ нынф въ Скобелев. 

14. Зинченко Петръ Михайловичъ, капитанъ крЪпост. артиллерии. 

15. Зуевъ Флоръ Давыдовичъ, купецъ. 

16. Александровъ Александръ Александровичъ, часовыхъ дЪлъ 
мастеръ. 

17. Латифъ-Караванбашъ Баязитовъ. 

19. А шуръ-Мухаметь-бай-Назиръ-Магомедовъ. 

20. Магометъ-Муса-Серкебаевъ. 

21. Файзы-Миръ-Дадабаевъ. 

_22. Абдулъ-Маликъ-Абдулъ-Азимовъ: 

23. Султанъ-Мухамедъ-Курбань 'Мухамедовъ. 

о проживаеть В въ и 


а 


37. Алимъ-Баба-Рахимъ-Бабаевъ 
38. Расуль-Магометбаевъ. 
39. Мухамедъ-Арифъ-бай-Нигметбаевъ 
40. Мулла-Махмутъ-Ханъ-Казыхановъ. 
41. Мулла-Каримджанъ Байтабаевъ, 
42, Мулла-Расаханъ-Иса-Казевъ, 
43. Садыкъ-Аксакалъ-Али Магомедовъ. 
44. Ходжа-Али-Караванбашъ, 
Для городской думы было отведено бывшее помъщене военнаго губерна- 
тора, нынЪ мЪсто, что на углу Инженерной улицы и Головачевскаго просп, 
Но уже въ юлЪ 1879 года дума сдфлала постановлеше о наймБ но- 
ваго помъщенЯя, такъ какъ по докладу и. д. городского архитектора ка. 
питана Макарова, 
«ДальнЪйшее занят!е дома, безъ капитальнаго исправлен!я онаго, 
представляется весьма неудобнымъ». 
Нанятъ былъ, за отсутстыемъ болЪе подходящаго, домъ Малиновскаго 
на шоссе, ведущемъ къ ярмаркЪ (нынЪ уголь Махрамскаго проспекта и 
Александровскаго пер. домъ Мизгирева) по контракту на три года по 
1200 руб. въ годъ. 
Первое засЪдане гласныхъ состоялось 1-го сентября 1877 года; жур- 


налъ этого засфданя является историческимъ документомъ: 


ЕС ЕЕ А.Л 


засздан1я Ташкентской Городской Думы 
1-0 Сентября 1877 года. 
№ 1. 


Въ засбдане прибыли: Городской Голова и 58 гласныхъ. 
По открыти засфданя прочитаны были; 

1. Объявлене домовладфльцевъ г.г. Ульянова и Гилева о непра- 
вильномъ избранми въ гласные городской думы: полковника Зацфпина —накъ 


члена областного правления и г. Д. П. Петрова—нанъ письмоводителя 
начальника города. 


Е: 


Предварительно разрфшенй сего объявленя, Городская Дума вхо- 
дила въ обсуждене возбужденнаго вопроса о порядкв разсмотрёня 
жалобъ на неправильное избране отдвльныхъ лицъ, и въ виду ст. 41 
городового положеня признала, что подобнаго рода жалобы подле- 
жать окончательному ея разрёшенйо. 

ЗатЪмъ послЪдоваль обм5нъ мыслей и замЪфчанй между чле- 
нами думы, г.г. гласными Череванскимъ, Хомутовымъ, Жемчужни- 
ковымъ, Корольковымъ, Прединскимъ и Базилевскимъ; высказано бы- 
ло мнЪше, что такъ какъ на основан ст. 19 городового положен 
члены губернскихъ правлен!й голосомъ при выборахъ не пользуются, 
а слБдовательно, на основан ст, 35-й того же положеня, не имЪ- 
ютъ права быть избранными и въ гласные, каковое изъяте по пункту 
5-му утвержденныхъ Господиномъ Главнымъ Начальникомъ края пра- 
вилъ о введени городового положеня въ г. ТашкентЪ распростра- 
нено и на членовъ областного правленя, а потому и полковникъ За- 
цЪфпинъ, какъ членъ Сыръ-Дарьинскаго областного правленя, избранъ 
вЪ гласные неправильно. 

Гласный, г. Лехановъ, высказалъ, что по его мн®нйю, г. Зац%- 
пинъ избранъ правильно, такъ какъ въ общемъ присутсти област- 
ного правленя онъ участвуетъ въ качеств члена только при раз- 
ршенм дЪлъЪ по строительной части и что въ данномъ случа пред- 
варительно окончательнаго разрЪшен!я вопроса, сл®довало бы просить 
заключеня Военнаго Губернатора. 

Гласные г.г. 'Черевански и Прединскй съ своей стороны на- 
ходили, что такъ какъ на основан ст. 68 и 106 городового поло- 
женя копи со всЪхъ постановленй думы представляются Губернато- 
ру, который и имфетъ право остановить исполнене тЪхъ изъ сихъ 
постановленй, которыя признаетъ незаконными, а потому и отлагать 
разрьшене разсматриваемаго вопроса нЪтъ никакой надобности. 
Относительно правъ г. Петрова, гласнымъ Прединскимъ высказано бы- 
ло мнЪНе, что занимаемая имъ, Петровымъ, должность письмово- 
дителя начальника города не есть, въ строгомъ смыслЪ, должность 
полицейская и на него, по закону, не можетъ быть возлагаемо испол- 
нене тьхъ обязанностей, которыя лежатъ на чинахъ полицщи, а по-. 
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тому онъ въ этомъ отношени и не можеть быть лишен права на 
избране въ гласные. 

Засимъ Городскимъ Головой предложено было разрфшить во- 
просъ о правахъ гг. Зацфпина и Петрова открытою подачею голо- 
совъ, но какъ при счетЪ голосовъ оказались недоразумъня, а потому 
признано необходимымъ прибЪгнуть къ закрытой баллотировкЪ, 

Гласный г. Лехановъ предложилъ предварительно баллотировать 
вопросъ, слфдуетъ ли прибЪгать, къ баллотировкЪ, но предложене это 
не было никЪмъ поддержано. 

Закрытой баллотировкой избраше г. Зацфпина признано пра- 
вильнымъь 22-мя и отвергнуто 37 голосами; избране же г. Петрова 
утверждено 40 и отвергнуто 20 голосами. 

На семъ основани Дума постановила: утвердить избраше г. 
Петрова, избране же г. Зац6пина признать неправильнымъ и, на осно- 
вани ст.’ 49 городового положеня, на это м$сто пригласить въ со- 
ставъ думы слЪдующаго за нимъ кандидата. 

2. Отзывъ гласнаго С. А. Петрова, которымъ. сообщая о томъ, 
что въ 1865 году онъ былъ по суду исключенъ изъ службы, но за- 
тЪмъ въ 1866 г, разршено поступить вновь на службу, а въ 1811 г. 
Высочайше повелёно подсудность его не считать препятствемъ къ 
наградамъ и преимуществамъ по службЪ проситъ права его подвер- 
гнуть разсмотрёню Городской Думы, 

Городская Дума, принявъ во'внимане, что подсудность г. Петро- 
ва, въ томъ положени какъ изложено въ отзывЪ послфдняго, не мо- 
жетъ быть отнесена къ категори тЪхъ ограниченй, которыя изло- 
жены въ ст. 18 —городового положен, постановила: избране въ гла- 
сные г. Петрова утвердить. 


3. Городскимъ Головой предложены были вопросы: 


а) Изъ сколькихъ членовъ, кромЪ Председателя, должна со- 
стоять городская управа. 
6) Въ какомъ разм5рБ назначить имъ содержане. 
-в) Какой опредфлить срокъ службы городского секретаря и 
г) Какое назначить содержаше. } т , 
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По первому вопросу Дума постановила: въ составъ городской 
управы избрать шесть членовъ, 

По второму вопросу высказаны. были разныя мнёны, а именно: 
предложено было назначить содержаще членамъ управы въ (1200, 
1500 и 2000 рублей, а потому вопросъ этотъ разрьшенъ отобрашемъ 
мныня каждаго гласнаго на бумагб, причемъ за цыфру 1200 руб. 
дано 38 голосовъ, за 1500 руб. 4 и за 9000 руб. 16 голосовъ. 

На семъ основан Дума постановила: содержане членамъ упра- 
вы опредфлить въ 1200 руб. въ годъ каждому. 

Ио третьему вопросу: Дума единогласно опредЪлила срокъ слу- 
женя городского секретаря опредблить четырехлЬтнй. 

По четвертому вопросу высказаны были мнЪнЯ о назначены 
содержаня секретарю въ 2500 и въ 3000 руб., а потому вопросъ 
этотъ разрьшенъ тЪмъ же способомъ какъ и второй, причемъ за 
цыфру 2500 руб. подано 44 голоса и 8000 руб. 16 голосовъ. 

Дума постановила: содержане секретарю назначить въ 2500 руб. 
въ годъ. 

4. Городской Голова предложилъ назначить кандидатовъ на избра- 
не въ члены Управы, изъ которыхъ четыре, на основан ст. 9 правилъ 
о введени городового положен, должны быть избраны изъ хри- 
станъ и два изъ туземцевъ, знающихъ русск языкъ, 

Изъ числа лицъ, предложенныхъ членами думы, изъявили со- 
глайе подвергнуться избранию восемь изъ христанъ и два изъ ма- 
гометанъ. 

Засимъ произведена была закрытая баллотировка 8 лицъ изъ 
христанъ, по которой Т лицъ получили избирательныхъ  голосовъ 
менфе половины и только одинъ, В. А. Покровскй, получилъь изби- 
рательныхъ 30 и неизбирательныхъ 29 голосовъ. 

Въ виду такого результата Городская Дума, согласно съ пред- 
ложешемъ Городского Головы, постановила: выборы признать несосто- 
явшимися и по случаю поздняго времени, когда окончилась баллоти- 
ровка, именно въ 3 часа ночи, избраше членовъ управы отложить 
до слБдующаго засфданя, которое и назначить 4-го сего сентября 
въ 11 часовъ утра. СлБдуютъ подписи городского головы и гласныхъ. 


а еаЫ 
Особое мнн!е. 


При чтенм настоящаго журнала гласный г. Лехановъ заявилЪ 

о неполности внесеня въ этотъ журналъ его заявленя, а именно, от- 

носительно баллотированя вопроса правильно ли выбраны въ гласные 

гг. Зацкпинь и Петровъ. Имъ было заявлено, что баллотировать этотъ 

вопросъ нельзя, такъ какъ прежде необходимо разрьшить вопросъ о 

служебныхь правахъ того и другого, ибо мноме г.г. гласные изъ 

христанъ и почти ве туземцы. не имбютъ точнаго опредъленя, 
что такое членъ общаго присутствия, членъ полищи, чинъ поли- 
ци ит. д, а потому при баллотировани могутъ впасть въ ошибку. 
На основани этого г. Лехановъ полагалъ, прежде баллотирова- 
ня вопроса испросить заключене г Военнаго Губернатора. 
Лехановв. 
Мньнше это поддерживаль Тюменцевв. 
тоже Смирновв. 

Въ засфданм думы 5-го сентября 1877 года состоялись выборы шести 
членовъ городской управы. предварительно содержане каждаго было опре- 
дьлено въ дьЪ тысячи рублей въ годъ. Избраны были: Константинъ Михай- 
ловичъ Максимовичъ, Флоръ Давыдовичъ Зуевъ, Максимиланъ Романовичъ 
Келеръь и Александръ Ивановичъ Розенфельдъ отъ русскаго населеня, а 
отъ туземцевъ Сулейманъ Батыршинъ и Мулла Юльчи Тойчибаевъ. 

Содержаме городскому секретарю было назначено три тысячи рублей 
въ годъ и секретаремъ выбранъ Николай Васильевичъ Дмитровсюй. 

Двое изъ числа членовъ новой управы. г. г. Батыршинъ и Розен- 
фельдъ, вскорЪ отказались отъ службы, замфстители не были приглашены, 
и съ того времени количество членовъ управы, четыре человфка, остава- 
лось безъ измьнены вплоть до 1-го июля 1907 года, когда городскя оброч- 
ныя статьи были выдфлены въ самостоятельное отдЪлеше, которое и было 
ввЪфрено пятому члену управы. 

Составъ первой управы былъ усиленъ, на’ первое время, независимо 
оть постоянныхъ ‘членовъ ея, получающихъ опредфленное содержаше, со- 
вЪщательными членами безъ содержаны (предложеше гласнаго 11, Д. Пре- 
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Въ 4-мъ засбдани думы 15-го сентября совфшательными членами 
управы избраны были Владимиръ Павловичъ Череванскй, Адольфъ Ивано- 
вичъ Мозель, Петръ Дмитревичъь Прединскй, Федоръ Васильевичъ Бази- 
левскй, Николай Ивановичъ Дьячковъ, Михаилъ Никифоровичъ Колесниковъ, 
Николай Павловичъ Жемчужниковъ, Казимиръ Федоровичъ [огансонъ, Левъ 
Никандровичъ Шкилинъ, Бадаль-Магомедъ-бай-Дада-Мухамедбаевъ и Муха- 
медъ-Керимъ-Хальфа, всего 11 человъкъ. 

«Эти совЪщательные члены призывались предсздателемъ общаго 
присутствя управы для разрфшеня дёлъ болфе сложныхъ и требую- 
щихъ внимательнаго всесторонняго обсужденя, а также въ разрЪ- 
шени которыхъ встрЪчались сомн5нНя и затрудненя. Въ такихъ слу- 
чаяхъ совфщательные члены участвуютъ въ разрфшенм дфлъ съ пра- 
вомъ голоса, принимая на себя вмЪстЪ съ другими и отвфтственность 
за правильность ихъ рЪшеня». 

На долю всЪхъ поименованныхъ лицъ, вошедшихъ въ первое общее 
присутстве управы усиленнаго состава, выпалъ нелегкй, но вмфсть съ 
тЬмъ и почетный жреб установить и оформить кругъ дЪятельности испол- 
нительнаго органа думы и пустить въ ходъ сложный механизмъ управле- 
ня городомъ; механизмъ, который не можетъ быть остановленъ, непре- 
'рывная дЪятельность котораго должна постоянно прогрессировать, все рас- 
`ширяясь въ своемъ поступательномъ движении. 

| Въ 5-мъ засбданм думы 15-го октября, по предложению гласнаго П. 
Д. Прединскаго, были образованы двЪ комисси: 

1) Финансовая или бюджетная для выработки инструкщи о порядкв 
составлешя и исполнен городского бюджета, а также о порядкв према, 
храненя и расходованя городскихъ денежных средствъ и для разсмотрв- 
ня приходо-расходной смЪты, составленной управою на послёдше три мБ- 
сяца 1877 года; въ составъ комиссм вошли гласные В. П. Череванскй, П. 
`Д. Прединскй и Н. И. Дьяченко. } 
| 2) Комис@я для выработки инструкщи о порядкВ производства оцфн- 
‚ки недвижимыхъ имуществъ; въ эту комисспо были избраны гласные Л. Н. 
| Шкилинъ, П. И. Хомутовъ, Ф. В. Базилевскй, Бадаль-Мухамедъ-бай Дада- 
Мухамедбаевъ и Рахматулла-Мулла-Нигматовъ. 

Затьмъ, въ 0-мъ засбданм думы, 17 ноября, былъ доложенъ, соста- 
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вленный первоначально гласнымъ П. Д. Прединскимъ, проектъ «правилъ о 
порядкЪ производства дЪлЪ въ Ташкентской городской думЪ». 

Правила эти, состоявшя изъ 19 пунктовъ, съ небольшими измЪне- 
нями были утверждены думою въ 10-мъ засбдани 19-го декабря и приня- 
тыя къ руководству, дЪйствовали вплоть до 1896 г,, съ какого времени, 
значительно измфненныя и дополненныя въ засъданм думы 10 января, оста- 
ются въ дьйстви по настоящее время, 

20 и 22 декабря дума утвердила приходо-расходную смЪту за послЪд- 
нюю треть 1877 года, представленную городскою: управою и разсмотрнную 
бюджетной комиссей. 

По докладу управы доходовъ исчислено было на сумму 43.656 рублей 
411/з3 коп. и расходовъ на —43,010 рублей 641/з коп. слБдовательно съ 
превышенемъ дохода надъ расходомъ на 585 рублей 77 коп, 

По соображенямъ бюджетной комисои см$та была значительно 
уменьшена, но заключена съ дефицитомъ въ 9564 рублей 09!/» коп.: до- 
ходовъ исчислено всего 25.913 рублей 401!/» коп. и расходовъ-—на сумму 
35.411 рублей и 50 коп. 

Дума-же утвердила по доходной смьть лишь 13.151 рубль 51|» коп, 
и по расходной —13.824 рубля 36 коп., т. е. съ дефицитомъ всего въ 12 
рубля 18!/» коп. 

Первый докладъ бюджетной комиссии несомнЪнно также представляетъ 
собою историчесюй документъ, являясь показателемъ того, какъ строго 
отнеслись члены комисйи въ первый-же разъ къ принятымъ на себя обя- 
занностямъ: 


ТАШКЕНТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЪ. 


ВюджЖетной Коммиев1и. 


© ЕСА 


Городской ДумЪ, по постановлению, состоявшемуся 15 октября, 
угодно было возложить на Комисспо разсмотрьне составленныхъ Го- 
‘родскою Управою приходо-расходныхт городскихъ смЪтъ на остальные 
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мысяцы сего года, съ тЬмъ, чтобы составленный Комисфею докладъ 
по сему предмету и смЪты, предварительно разсмотрфня ихъ Думою, 
были отпечатаны и разосланы всфмъ Гг. Гласнымъ. 

Исполняя изложенное поручене, Комися, разсмотрЪвъ ска- 
занныя выше смёты, имфетъ честь представить на благоусмотрЪн!е 
Думы слЪдующе выводы и свои заключен. 

По доходной сем$т$. 

По смЪтЪ предположено было къ поступленю въ течене всего 
года 99.146 руб. 97 “коп.; въ то число дБйствительно поступило 
69.105 руб. 80'/з коп. и ожидается 43.656 руб. 111/з коп. итого 
112.162 руб. 22 коп., болЪе нежели было предположено на 13.615 руб. 
25 коп. 

Разница эта объясняется тЪмъ, что до настоящаго времени по- 


ступили слъдующе сверхсмЪтные доходы: 


Непредвидённыхъ . $ о х й ь 39 р. дк. 
По разнымъ случаямъ .- А, 2 6402 1 
Позаимствовано изъ ярмарочныхъ суммъ . 600 5 — › 
За проданные участки городской земли . ; 342 › 16 › 


За проданные нумера для лавокъ и промышленных 
заведенй ь С . $ . 5 . 232 › —»ь 
Сверхъ того Управа предполагаетъ, что доходъ 
съ документовъ на право торговли и промысловъ посту- 


питъ свыше смЪты на Е . $ ь . 6000» — ›» 


Итого. . 13615 р; 25 ю 
Къ сожалЪЬнйю объяснеНя къ первымъ двумъ статьямъ дохода 
не имБется, а потому невозможно опредфлить- правильно ли они 
включены въ бюджетъ сего года и не должны ли относится по. смЪт- 
нымъ правиламъ, вполнЪ или частью, къ доходамъ 1878 года. 


Обращаясь къ разсмотрЪнйо статей дохода въ частности, ока- 


зывается; 
1) Съ торговыхъ документовъ предположено было дохода 13.189 р. 


91/2 к., въ число коихъ дЪИствительно поступило 8.661 р. 50 к. и 
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ожидается къ поступлёниюо 8.987 р., боле нежели исчислено въ на- 
чал года на 4.458 р. 56'/з к. 

2) Съь свидЪтельствъ на откры\е трактирныхъ заведен исчис- 
лено было 5.680 р., въ то число поступило 3.182 р. 50 к. и ожи- 
дается 2.447 р. 59 к. 

Изъ доклада Городской Управы и объясненй Городского Секре- 
таря выяснилось, что обЪ, показанныя выше цифры дохода, ожидаются 
къ поступлению при выдачЪ свидфтельствъ на право торговли и про- 
мысловъ на будущй годъ, 

Находя съ своей стороны, что подобнаго рода доходы. хотя бы 
и поступили въ городскую кассу въ текущемъ году, составляютъ въ 
сущности сборъ съ предметовь обложеня на 1378 г. и потому ни. 
коимъ образомъ не могутъ служить источникомъ для покрыт ра- 
сходовъ текущаго года, а должны быть всецфло внесены въ бюджетъ 
того года, за который они поступають, Коммися полагала бы пра- 
вильнымъ и согласнымъ съ дЪфиствующими указании, доходъ въ 
11.434 р. 50 к. исключить, предложивъ УправЪ занести таковой ожи- 


данемъ по смЪтЪ на 1878 годъ. 

3) Съ свидЪтельствъ на открыт!е торговыхъ бань исчислено до- 
_хода 350 руб,, дъйствительно поступило 51 руб. 25 коп, и ожидается 
298 руб. 75 коп. 

4) Сь свидЪтельствъ на содержаше извощичьихъ лошадей исчи- 
слено 2000 руб., поступило 416 руб. 20 коп. и ожидается 1583 руб. 
"ЗОО Е 

Изъ дфль Городской Управы видно, что свидЪтельства на бани 
и извозный промыселъ выданы уже и на второе полугоще, и что за- 
тьмь въ течеше остальныхь мёсяцевь выдачи свидьтельствь, а слЪ- | 


доходъ 1882 руб. 55 коп, О ый 
$ И ы 1 


Чаи 


Доходъ этотъ, какъ видно изъ контракта съ оброкосодержате- 
лемъ. долженъ поступить по 15-е февраля 1878 г., а потому Ко- 
мися, по соображенямъ, изложеннымъ противъ 1-Й и 2-й статьи, по- 
лагала бы къ бюджету сего года отнести непоступившй еще доходъ 
по 1-е чис. января, въ суммЪ 1729 руб, 18 коп., а остальные 1037 руб, 
50 коп., слЗдуемыя по расчету за январь и половину февраля, внести 
въ смЪту 1878 года. 

6) Сборъ съ различнаго рода актовъ, при засвидЬтельствовани 
ихъ, 1488 руб. 30 коп. 

7) Поземельный сборъ съ владфльцевъ лавокъ, построенных на 
городской землЪ, 3077 руб. 50 коп. и 

8) Недовзысканный сборъ съ жителей азатской части города по 
утвержденной раскладкЪ, 18,142 руб. 69!/» коп. 

Комиссйя, въ виду того, что сборы эти могли быть исчислены 
Управою только на основан точныхъ, неподлежащихъь сомнЪню 
данныхъ, полагала бы утвердить. 

9) Арычныхъ пошлинъ съ недвижимыхъ имуществъ исчислено 
9000 руб., поступило 4427 руб. 21 коп. и ожидается 4512 руб. 19 к, 

Принимая во внимане, что при существующемъ порядкЪ, если 
таковой будетъ утвержденъ Думою и на будущее время, поступлене 
сего сбора, взимаемаго лишь при переходЪ недвижимой собственности 
изъ одного владЪня въ другое, —имЪетъ чисто случайный характеръ, 
и что таковаго въ течее 9 м5сяцевъ поступило только 4427 руб. 21 к., 
—НЪтъ основаня полагать, чтобы въ остальные три м$сяца могли по- 
ступить 4572 руб. 79 коп. а потому полагалось бы болЪе осторож- 
нымъ, во избъжане ошибочнаго расчета, утвердить сумму, пропор- 
щюнальную предшествовавшему поступлению, а именно 1475 руб. 13 к., 
а остальные 3097 руб. 6 коп. исключить. 

10) Оть продажи таблицъ для торговыхъ заведенй ожидается 
59 руб. 40 коп. и 

11) Оть владбльцевъ лавокъ и промышленныхъ заведенй, за 
заготовленные для нихъ нумера ожидается 232 руб. 

Принимая во внимане, что подобнаго рода поступленйя на осно- 
вани Городов. Полож., не могутъ составлять источниковъ городского 


ва. 


дохода, Комисс!я полагаеть статью эту изъ смты исключить, прё- 
доставивъ УправЪ, въ видь исключены, въ томъ случаЪ, если, за про- 
дажею заготовленныхъ уже нумеровъ и за вычетомъ расхода, ока- 
жутся остатки, внести ихъЪ доходомъ въ статью непредвид нныхЪ по- 
ступленй. г 

Такимъ образомъ Комис@я предполагаеть ожидаемые къ по- 
ступлению доходы утвердить въ сумм 25.913 руб. 401/2 коп., а осталь- 


ные 17.143 руб. 1 коп. изъ смты исключить, 
По расходной см%т%. 


Изъ доклада Городской Управы видно, что въ началЪ года На- 
чальникомъ города представлены были Военному Губернатору двЪ 
смвты, по русской и азятской частямъ города, на сумму 90.233 руб. 
50 коп. СмЪты эти не были утверждены до Поля м$сяца, но тЪмъ не 
мене расходы производились на основанм сихъ смзтъ, съ разрьше- 
ня и. д. Военнаго Губернатора. ЗатЪмъ съ 1 го юля вЪъ основан 
расходовъ приняты были нормальныя см$ты, утвержденныя Господи- 
номъ Главнымъ Начальникомъ края, въ сумм 18.335 руб. 46 коп. 

До полученя нормальныхъ смьтъ Начальникомъ города пере- 

° расходовано «на неотложныя надобности» 3038 руб. 82 коп. и сверхъ 


с авленной Управою смЪтЪ, цроизведенныхъ расходовъ 
52 руб. 65а коп. и предстоитъ къ выполнению 
43.088 руб. 641/з ког. бы Итого 91.592 руб. 30'/4 коп.; слздователь- 
но, расходовъ исчислено боле противъ дохода признаннаго Комис- 


_ ею, на 17.175 руб. 24 коп.,— въ число коихъ должны о 


Не 


При такомъь положени городской кассы, Комисая поставлена 
была въ необходимость, для приведешя бюджета въ равновЪ4е, и въ 
виду того, что дЪйстве разсматриваемой смЪты ограничится только 
остальными м5сяцами сего года, уменьшить предположенные Управою 
расходы въ той мЪрЪ, на сколько это возможно безъ ущерба для 
городскихъ интересовъ и правильнаго ведешя городского хозяйства. 

Исходя изъ сихъ соображенй Комисыя полагала бы: 

Слъдующе изъ предстоящихъ расходовъ, какъ исчисленныхъ со- 
гласно съ нормальною смЪтою, утвержденною Главнымъ Начальни- 
комъ края, по постановленямъ Городской Думы или по другимъ из- 
ложеннымъ противъ нихъ основанямъ, утвердить безъ измфненй: 

1) Содержане Письмоводителю Полицейскаго Управленйя 400 руб. 
4 коп. 

2) Надбавка къ содержанйю его— процентовъ, вычитаемыхъ въ 
разные капиталы, какъ-то: пенсюнный, инвалидный и проч. 74 руб. 

3) На жалованье полицейскимъ нижнимъ чинамъ 810 руб. 50 к. 

На основани доклада. Управы, что сумма эта подлежитъ къ вы- 
дачЪ по дЪйствительному числу нижнихъ ЧИНОВЪ. 

4) На, наемъ джигита при Городничемъ 90 руб, 

5) На жалованье двумъ базарнымъ аксакаламъ, 110 руб. 

6) Четыремъ аксакаламъ азатской части города 650 руб. 24 к., 
40 джигитамъ при нихъ, для исполненя полицейских обязанностей, 

и 20 джигитамъ для сбора податей 2700 руб. и четыремъ ту- 
земнымъ писцамъ 800 руб. 

Расходы эти полагалось бы на будущее время производить съ 
выдачею денегь прямымъ кредиторамъ. 

7) Надбавка °/) къ содержаню бывшаго Секретаря Хозяйствен- 
наго Управленя русской части города, 53 руб. 46 коп. 

8) На съемочные и чертежные малералы и наемъ прислуги Го- 
родскому ЗемлемЪру, 147 руб. 96 коп. 

9) На содержаше въ исправности мостовъ, шоссе, улицъ и до- 
рогъ въ черт города 5670 руб. 44 коп. 

На этотъ предметъ израсходовано уже 3929 руб. 56 коп. и 
предстоитъ расхода 5670 руб. 44 коп., всего 9600 руб., болЪе про: 
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тивъ нормальной смёты на 450 руб., но принимая во внимаше дЪй- 
ствительную необходимость въ исправлен!и городскихъ шоссе, улицъ 
и мостовъ, полагалось бы возможнымь разрфшить испрашиваемый 
расходъ, вмфнивъ въ обязанность Управф, по исполнен операши, 
представить подробный отчетъ, тдЪ именно и что на эту сумму 
сдЪлано. 

10) На поливку городскихъ улицъ и площадей 315 руб. 
Расходъ этотъ полагалось бы утвердить въ томъ случаЪ, если онъ 
предстоитъ къ выдач$ за истекшее время, такъ какъ теперь поливка 
уже не должна производиться; вмЪстЪ съ тёмъ казалось бы не без- 
полезнымъ предложить Управз, изыскать способы къ удешевленйо 
этой потребности, путемъ ли отдачи таковой съ торговъ, или инымъ, 
по усмотрьнйю ея, способомъ. 

11) На содержане плотинъ и главныхъ арыковъ, 456 руб. 
28 коп. 

12) На ремонтъ общественныхъ зданй издержано 1495 руб. 
66 коп. и внесено предстоящимъ расходомъ 916 руб. 34 коп., итого 
2412 руб. 

Къ смЪтЪ ни описи зданй, ни расчета, на которомъ основана 
цифра расходовъ, не приложено; но принимая во внимаше, что ре- 
монтъ домовъ можетъ быть дЪйствительно необходимъ, казалось бы 
возможным утвердить этотъ расходъ, если только таковой не мо- 
жетьъ быть отложенъ до будущаго года, 

13) На содержае хриспанскаго кладбища, наемъ сторожа, ре- 
монтъ и отоплеше сторожки, посадку деревьевъ и чистку арыковъ, 
сверхъ выданныхъ уже 60 руб. 60 коп., еще 109 руб. 40 коп. 

Расходъ этотъ возможно бы утвердить, въ томъ случаЪ, если 
сумма эта подлежитъь къ выдачЪ за минувшее время; но вмЪстз съ 
тТЬмъ слфдовало предложить Управ представить докладъ о насто- 
ящемъ положени кладбища, порядкЪ завбдываня имъ и средствахъ, 
которыми оно пользуется, вм5стВ съ соображенями о способахъ даль- 
нЪйшаго его содержаня: 


14) Жалованье Городовому Врачу 375 руб. и двумъ фельдшерамъ 
при немъ 115 руб. 
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15) Жалованье 4-мъ оспопрививателямь 340 руб. 
16) Содержане Городской аптеки 895 руб. 30 коп., сверхъ из- 
держанныхъ уже 1101 руб. 70 коп. 


Расходъ этотъ полагалось бы утвердить, предложивъ вм5ств съ 
тьмъ УправЪ представить подробный докладъ о состоянм городской 
аптеки, способахъ управлешя оною, источникахъ дохода’ и предме- 
тахъ расхода вмфстВ съ соображенями относительно содержаня ап- 
теки на будущее время, и свЪднями о томъ: куда именно обраща- 
ются доходы за продаваемыя лекарства, такъ какъ статьи этой по 
доходной смЪтЪ не значится. 

17) Жалованье Судебному Приставу азатской части города и 
его переводчику 461! руб. 73 коп. и надбавка 5/о съ его содержаня 
111 руб. 

18) Помощнику письмоводителя Управленя Начальника города 
175 руб. 1 коп. 

19) На наемъ квартиры второму Помощнику Начальника города 
125 руб. 1 коп. 

Расходъ этотъ слЪдовало бы утвердить, если только Дума не 
признаетъ возможнымъ выдавать квартирныя деньги по чину. 

20) На канцелярске расходы по Управленю Начальника города 
450 руб, 

21) Жалованье джигитамъ при НачальникЪ города 315 руб. и 
при его Управленми 225 руб. 

22) На разъфзды Судебному Слфдователю г. Ташкента 15 руб. 

23) На расходы по совершеню купчей крфпости на домъ г. Ни- 
китникова 300 руб. 11 коп, 

24) Врачу Тигеру за осмотръ проститутокъ 150 руб. 

Расходъ этотъ, по объяснению Управы, обязательно отнесенъ 
на городскя средства, еще до введеня Городового Положеня, по 
распоряженю Г. Главнаго Начальника края. 

Комисбя полагала бы предложить Управз представить докладъ 
съ соображенями ея о возможности на булушее время избЪгнуть 


этого расхода. 
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95) На наемь помфщеня для одной полицейской будки на 
Урдинскомъ базарЪ 36 руб. 

26) На уплату позаимствованныхъ изъ суммъ Ярмарочнаго Ко- 
митета 600 руб. 

27) Содержаше Городскому Головь 400 руб., шести членамъ 
Управы 3433 руб. 32 коп., Городскому Секретарю 858 руб. 38 коп., 
надбавка °/о слБдуемыхъ къ вычету изъ содержан!я его 79 руб. 55 к., 
и переводчику Городской Управы изъ оклада 600 руб. въ годъ, а съ 
1-го сентября по 1-е января 1878 г. 200 руб. 


28) Жалованье Бухгалтеру изъ оклада 1000 руб. въ годъ, за 
время съ 15-го октября по 1-е января 208 руб. 33 коп. 

Сл5дующе изъ предстоящихъ расходовъ, Комисмя полагаетъ 
возможнымъ уменьшить противъ предположенныхъ Управою или вовсе 
исключить, по изложеннымъ противъ каждой статьи основаням»; 

29) Жалованье Городничему уменьшить на 75 руб., надбавку слЪ- 
дуемыхъ къ вычету процентовъ на 6 руб. 94 коп., и на канцеляр- 
ске расходы Полицейскаго Управленя—на 150 руб., утвердивъ первый 
расходъ въ суммф 150 руб., второй въ 83 руб. 25 коп. и трей въ 
345 руб. 

30) Жалованье Помощнику Городничаго уменьшить на 250 руб. 
утвердивъ въ суммЪ 161 руб. 14 коп. 


31) Жалованье Приставу учрежденному взамЪнъ Ярмарочной 
Полищи, уменьшить на 300 руб, и надбавку процентовъ съ его со- 
держаня на 9 руб. 25 коп., утвердивъ первый расходъ въ сумм 25 
руб. 2 коп. и второй въ 55 руб. 50 коп. 

32) Жалованье Городскому Землемфру уменьшить на 38 руб. 
37'/› коп. и надбавку процентовъ съ его содержаня на 3 руб. 10 к, 


утвердивъ первый расходъ въ суммь 335 руб. 59 коп. и второй въ 
106 руб. 38 коп. 


33) На покупку и содержане лошади для фельдшеровъ при Го- 
родскомъ Врач 37 руб, 50 коп. исключить. 


34) На наемъ квартиры Судебному Приставу азатской части 
города 75 руб. исключить. 
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35) На жалованье 4 джигитамъ при Помощник Начальника №9- 
рода, предположенную прибавку 240 руб. исключить, 

36) Судебному Приставу русской части города на канцелярсще 
расходы 150 руб. исключить. 

Городская Управа, по собственной инищативЪ, предположила 
увеличить получаемое нынЪ содержанше: Городничему съ 600 до 1200 
руб., Помошнику его и Приставу съ 600 до 1000 руб. и процентныхъ 
надбавокъ на 16 руб. 19 коп., во внимане къ тому, что исполнене 
лежащихъ на нихъ многосложныхъ обязанностей, положительно не 
даетъ имъ отдыха, а получаемаго содержаня недостаетъ на удовле- 
творене первыхъ жизненныхъ потребностей и на содержане лоша- 
дей, иеобходимыхъ имъ, по роду службы, для разъфздовъ. ВмЪстЬ съ 
тЪмъ предположено увеличить на канцелярске расходы Управленя 
Городничаго съ 1200 до 1800 руб. въ виду недостатка первой суммы, 
отражающагося на ходЪ дЪлъ и парализующаго дЪфятельность Поли- 
щи. Точно также Управа предположила: увеличить содержане Город- 
скому ЗемлемЪру съ 1150 до 1200 руб. и °/о надбавку на 3 руб. 70 
коп.; назначить на наемъ квартиры Судебному Приставу аз!атской 
части города 300 руб. и увеличить расходъ на наемъ 4-хъ джиги- 
товъ при Помощник Начальника города съ 720 до 960 руб., въ виду 
того, что джигиты эти получаютъ содержаше не по 180 руб., а по 
240 руб. въ годъ. Сверхъ того Управа полагаеть необходимымъ на- 
значить на покупку и содержане лошади для двухъ фельшеровъ 37 
руб. 50 коп. и на канцелярске ‘расходы Судебному Приставу русской 
части города 300 руб., согласно ходатайству по симъ ‘предметамъ Го- 
родового Врача и Пристава; всего же предположено увеличить годо- 
вой' расходъ по этимъ предметамъ иа 2647 руб. 39 коп., а на на- 
стоящ годъ, по расчету, на 1385 руб. 161/з коп. 

Оцфняя по достоинству заботливость Городской Управы объ 
увеличени средствь чиновь Полищи, Комисая, тЪмъ не менфе, не 
могла не принять во внимаше: а) къ докладу не приложено свъдънй 
о размфрЪ содержаня, получаемаго нфкоторыми изъ сихъ чиновъ изъ 
казны или другихъ источниковъ, которыя могли бы служить данными 
для опредфленя, на сколько необходима и въ какомъ именно раз- 
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мЬрЪ прибавка, 6) что вс эти расходы до настоящаго времени не 
производились, и только теперь, съ введенемъ Городового Положений, 
явилась въ нихъ необходимость; по всЪмъ симъ соображенямъ Ко- 
миссйя, не предрЗшая вопроса объ учреждени или отм$нЪ сказанныхъ 
выше расходовъ, которые быть можеть дЪйствительно необходимы въ 
интересахъ самаго города, и въ такомъ случаъ могутъ быть внесены 
въ смЪту будущаго года, въ настоящее время не считаеть возмож- 
нымъ ихъ утвердить, такъ какъ ожидаемаго дохода оказывается не- 
достаточно даже на покры\е другихъ, болфе настоятельныхъ рас- 
ходовъ. 

ЗТ) На отоплеше и канцелярске расходы Приставу учрежден- 
ному взамънъ Ярмарочной Полищи, утвердить 200 руб., исключивъ 
250 руб. на отоплеше, котораго онъ не получаетъ. 

38) На расходы по освЪъщенйю города издержано 884 руб. 36 к. 
и внесено предстоящимъ расходомъ 6254 руб., итого 71088 руб. 36 к., 
болъе противъ первоначальной смЪты на 2530 р. 36 к. и противъ нор- 
мальной на 4378 руб. 36 коп. 

Въ докладЪ Управы сказано, что въ числЪ предстоящихъ рас- 
ходовъ необходимо уплатить долгъ купцу Алексфеву за керосинъ 
4254 руб. и до 2000 руб. на освъщене Зачаулинскаго квартала и 
друмя потребности. 

Принимая во внимаше, что всЪ устройства по освЪщеню Зача- 
улинскаго квартала едва ли могутъ быть окончены до 1 января буду- 
щаго года, казалось бы возможнымъ предстояш расходъ уменьшить 
на 1000 руб. и утвердить въ сумм 5254 руб., предложивъ УправЪ 
представить докладъ о приходЪ и расходь и наличности освЪтитель- 
ныхъ матераловъ, поставленныхъ купцомъ Алексъевымъ и планъ за- 
готовлешя сихъ матераловъ на будущее время, а также соображеня 
ея о необходимости освЪфщен!я Зачаулинскаго квартала съ подробнымъ 
расчетомъ необходимыхъ для сего расходовъ и плана постепеннаго 
освЪщеня другихъ частей города. 


39) На содержане ирригащи внесено предстоящимъ расходомъ, 
съ 1-го сентября, 2997 руб. 51 коп, 
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Изъ суммы этой сл$довало бы исключить жалованье, на разъ- 
Ъзды и переводчика Помощнику ирригатора по 1-е число ноября 
388 руб. 88 коп., такъ какъ должность эта остается вакантною до 
настоящаго времени, и ЗемлемЪру, по день опредфленя его въ долж- 
ность, 277 руб. 78 коп., затмъ сумму предстоящихъ расходовъ 
утвердить въ цифрв 2330 руб. 85 коп. 

40) На отоплене и освъщеше общественныхъ зданйй израсходо- 
вано 1488 руб. 96 коп. и внесено предстоящимъ расходомъ 2215 руб. 
4 коп. болфе противъ первоначальной смёты, по причинз вкравшей- 
ся въ оную ошибки на 660 руб. 

Комисфя полагаетъ, что при способ отпуска дровъ натурою, 
и при томъ не одного только высшаго качества, а смьшанныхъ по- 
родъ, послЪдуетъ по этой статьф сокращенше расхода въ размфрЪ не 
менфе 600 руб., почему и находитъ возможнымъ сумму эту исклю- 
чить, поручивъь УправЪ остальной кредитъ, 1555 руб. 4 коп., расхо- 
довать по употреблени въ дБло 40 саж. дровъ, пробрьтенныхъ отъ 
г. Никитникова; дрова же вообще заготовлять см5шанныхъ породъ, 
подряднымъ или хозяйственным способами, какой окажется выгодн%е, 
но только посредствомъ отпуска дровъ натурою, а не взамнъ ихъ 
деньгами, 

41) На наемъ помфщеня для аптеки 800 руб. и лля камеры 
Судьи г. Ташкента 100 руб. 1 коп. слфдовало бы исключить, предло- 
живъ УправЪ засчитать эти суммы на пополнеше долга городу домо- 
владЪльца, г. Петрова, и Судьи г. Пукалова. 

42) На заготовлене нумеровъ 232 руб. сл5довало бы исключить, 
такъ какъ расходъ этотъ оборотный, покрываемый доходомъ за про- 
дажу сихъ же нумеровъ, и не можеть быть вносимъ въ смЪту, по 
основан!ямъ, изложеннымъ противъ доходной статьи сей же смЪфты. 

43) На уплату Статскому СовЪтнику Никитникову части долга, 
за купленный у него домъ, 500 руб. 

Расходъ этотъ, по неимънйо источниковъ, слЪфдовало бы отло- 
жить до 1878 г. 

44) Жалованье протодакону ЗвБреву 283 руб. 38 коп. Город- 
ская Управа вь докладф своемъ объясняетъ, что даконъ получаль 
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прежде содержанйя по 500 руб. въ годъ, по желанйо 29 жителей г. Таш- 
кента, но расходъ этотъ, по распоряжению г. Главнаго Начальника края, 
изъ нормальной смфты исключенъ; принимая во внимане недостаточ- 
ность получаемаго имъ казеннаго содержаня и доходовъ по долж- 
ности, Управа находитъ несбходимымъ не только возобновить отпускъ 
дакону содержаня, но и увеличить таковое на 300 руб., а всего до 
800 руб. въ годъ. 

Ходатайство это, по мнЪню Комиссм, не можетъ быть удовле- 
творено по слфдующимъ основанямъ: а) жалованье дакону прекра- 
шено. какъ выше сказано, по распоряжению г. Главнаго Начальника 
края, признавшаго отнесен этого расхода на городсмя суммы не- 
правильнымъ; 6) расходъ этотъ не можеть быть признанъ необходи- 
мымъ для всего города, такъ какъ, очевидно, для громаднаго боль- 
шинства. жителей города — мусульманъ, составляющихъ около }5/1в 
числа всего населеня, даконъ не нуженъ; въ противномъ же случаЪ 
мусульмане имбли бы право отнести на городске источники содержа- 
не всъхъ своихъ духовныхъ лицъ, соотвётствующихъ сану дакона, 
и наконецъ в) расходъ этоть не можетъ быть признанъ и закон- 
нымъ, за силою ст. 140 Город. Полож., по которой подобнаго рода 
расходы могутъ быть допускаемы только за удовлетворенемъ обяза- 

тельныхь потребностей, указанныхь въ ст. 139, а большая часть 
к сихъ потребностей, въ особенности по азатской части города, остает- 
ся до настоящаго времени не удовлетворенною. 

45) На добавочное освъщеше Ташкентской тюрьмы 800 руб. 
Городская Управа, въ докладахъ ‚своих за № 2и 12, объясняетъ, что 
расходъ этотъ вносится на основанди удостов5реня Начальника г. 

_ Ташкента о недостаточности положеннаго по закону ася 
освБтительныхъ матер!аловъ, прюбрЪ5таемыхъ на 
виду удостовфреня г, Городского Головы о то 
не чот на ДАННЫЕ Ен изъ но У 
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По собраннымь Комисфею свфдфнямъ оказалось: а) въ город- 
ской тюрьмЪ находится 99 камерт, и другихъ помъщенй на освЪще- 
не коихъ въ течене всего года, по расчету на каждое по !/в фунта въ 
зимнее и по 1/в фунта въ лЪтнНе м6сяцы, установленному закономъ, 
полагается 159 пуд 15 фун. сальныхъ свЪчей, на заготовлене коих 
въ текущемъ году, по цёнЪ 4 руб. за пудъ, ассигновано изъ казны 
637 руб. 50 коп, и 6) на освъщеше тюрьмы въ теченми всего 1876 г. 
выдано смотрителю изъ казны, по ассигновкамъ, 562 руб. 86 коп. 

Такимъ образомъ оказывается, что добавочный расходъ тре- ° 
буется въ размЪрь 1429 всего отпуска изъ казны, т. е. освфщене 
предположено усилить какъ 317»: 1, 

Не находя къ сему основанй, Комис@я полагала бы: расходъ 
этотъ изъ смБты исключить въ суммЪ 700 руб., оставя въ распоря- 
жени Управы 100 руб. на тотъ случай, если, по тщательному раз- 
слЪдованю ея, окажется дЪйствительная необходимость въ производ- 
<твВЪ такого добавочнаго расхода, предоставивъ вмёстБ съ тёмъ 
УправЪ, въ случаЪ недостатка сей суммы, испросить сверхсмЪтный 
кредитъ, 

46) На содержане канцелярм Городской Управы и первоначаль- 
ное обзаведене 2350 руб. 

Комисс!я полагаетъ исключить изъ сей статьи 1000 руб. въ томъ 
вниманм, что Управа располагаетъ въ настоящее время мебелью въ 
достаточномъ количествЪ, хотя и непринадлежащею ей, но могущею 
служить до 1878 года и можетъ быть далфе, слфдовательно расходъ 
этотъ удобно отложить до будущаго времени; на вс же остальныя 
потребности утвердить въ суммЪ 1350 руб. 

47) На жалованье городскому архитектору съ 15-го октября по 
1 января 1878 г изъ оклада 2000 руб. въ годъ, 416 руб. 65 к. 

Комисс!я' полагала бы, предварительно утвержден сего расхода, 
предложить УправЪ представить по этому предмету докладъ, съ изло- 
женемъ сдланныхъ ею распоряженй и сношенй съ лицами жела- 
ющими занять эту должность, а также проектъ инструкщи, которая 
должна быть дана въ руководство архитектору, приняв во внимане, 
что составлене проектовъ и смЪтъ на всЪ состояще въ чертЪ горо- 
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ла мосты чрезъ водопроводныя канавы и арыки лежитъ на обязан- 
ности ирригатора. 

Относительно цифры сего расхода полагалось бы, въ виду того, 
что должность архитектора оставалась вакантною до 1 чис. ноября, 
утвердить таковую въ сумм 333 руб. 32 коп,, а остальные 83 руб. 


33 коп. изъ см5ты исключить, 


Вообще по всёмъ статьямъ расходной смЪты, Комисая при- 
знаетъ возможнымъ исключить 7611 руб. 14!/з коп. и утвердить пред- 
стояще въ остальные мЪФсяцы сего года расходы въ суммф 35.477 р. 
50 коп. 

При этомъ Комисбя обязанностйо считаетъ доложить, что при 
разсмотрьн см5тъ она поставлена была въ невозможность соста- 
вить опредзленное заключене по многимъ статьямъ дохода и расхода, 
такъ какъ въ оправдан!е проектируемыхъ Управою цифръ положи- 
тельно никакихъ объясненй не приложено: собраше же такихъ дан- 
ныхъ, не относясь къ обязанности Комисфи, усложнило бы дБло и 
потребовало много времени, которымъ она не располагаетъ. Такая 
неполнота и неточность смЪты объясняется конечно т5мъ, что Управа 
не получила еще инструкщи и, быть можетъ, по недавности ея уч- 
режден!я, не успЪла ознакомиться со всЪми сторонами городского 
хозяйства, но тбмъ не менЪе, обстоятельство это не могло не отра- 
жаться и на трудахъ Комис@и, заключеня которой, при болЪе пол- 
ныхъ данныхъ, могли бы видоизм$ниться. 

Такимъ образомъ равновзе бюджета г. Ташкента не возста- 
навливается и сумма признанныхъ Комисею расходовъ превышаетъ 
размЪръ ожидаемыхъ доходовъ на 9564 руб. 9'/2 коп. 

Вслфдстве сего Комисия полагала бы: пополнеше дефицита, — 
въ томъ случаЪ если Управа не признаетъ возможнымъ или не бу- 
деть поставлена въ необходимость, за непоступлеемъ сборовъ, от- р 


ложить производство нфкоторыхъ расходовъ до слЪдующаго года, — от- 
нести на суммы состояще въ долгу за разными лицами (болЪе 30 т,. 

$$ 
руб.), не прибёгая къ позаимствованямъ изъ доходовъ будущаго года» 


для чего Управз слЗдовало бы принять всв, допускаемыя закономъ, 
м5ры ко взысканйо сихЪъ долговъ, Ё 

Въ заключенше Комис@я не можетъ не обратить вниманНя Думы 
на слБдующее обстоятельство: по разсматриваемымъ смЪтамъ пока- 
зано поступившихъ доходовъ 69.105 руб. 80!/з: коп., изъ числа коихъ 
дъйствительно израсходовано 48,521 руб. 653/з коп, слЪдовательно, 
наличность кассы должна бы составлять 20.524 руб. 143/4 к., между 
т5мъ какъ въ дЪйствительности, въ моментъ составленя смЪты, какъ 
выяснено справками Комисои въ длахъ Управы, на лицо находи- 
лось только 419 руб. 441/> коп. и перерасходовано противъ нормаль- 
ной см5ты, какъ изложено въ докладЪ Управы, 3028 руб. 82 к, 
сльдовательно, остальные 17.135 руб. 88/1 коп. израсходованы, какъ 
упомянуто въ томъ же докладЪ, на разныя потребности, не вклю- 
ченныя ни въ первоначальную, ни въ нормальную смЪты. 

Разъяснить подробности израсходовашя этой суммы, Бюджет- 
ная Комися не вмфняла себЪ въ обязанность, ограничиваясь предъ- 
лами смЪтныхъ заключенй и предоставляя повфрку расходовъ той 
Ревизюнной Комисси, какую угодно будетъ учредить ДумЪ. 


П. Прединскй. 


В. Череванскйй. 


ПН. Дьячковв, 


3 ноября 1877 г. 


Трудами г.г. Череванскаго, Прединскаго и Дьячкова была выработана. 
стройная система «составленя и исполнешя городского ‘бюджета, приема, 
храненя и расходовашя городскихъ денежныхъ средствъ», т. е. правила 
_счетоводства и отчетности, которыми бухгалтеря и касса руководствуются 
по настоящее | лишь съ небольшими измёненями, и лишь нынЪ 
‘назрЬла. необходимость. дополнить и значительно видоизмЪнить эти прави- 

соотитотавино в У а и въ - зы 
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двинутыхь жизнью города новыхъ требованЙ, предъявляемыхъ къ город- 


скому управленио. 

Г.г. В. П. Череванскй, П. Д. Прелинсюй, П. В. Смирновъ и Д. Н. 
Захо вошли въ комис ю, по постановлению думы въ засбдани 14-го ян- 
варя 1878 года, для выработки инструкщи «о порядкф дЪйствя городской 
управы». 

Инструкщя эта съ измбнешями, внесенными въ 1896 году, дЪйство- 
вала по настоящее время и лишь въ текущемъ году вновь перерабаты- 
вается въ комисыи подъ предсфдательствомъ А. В. Букраба. 

Въ засЪданм 7-го февраля 18178 года былъ разсмотрьнъ и утвержденъ 
разработанный комисшею проектъ «инструкщи городскому архитектору». 
при чемъ утверждено и содержане его въ размБрЪ трехъ тысячъ рублей 
на жалованье, разъфздныя ина наемъ чертежника, безъ права служить въ 
другомъ вЪдомствЪ, 

Молодой думЪ, поглощенной созидательной работой, на первыхъ по- 
рахъ своей дЪятельности пришлось удЪлить внимане гг. перекупщи- 
камъ продуктовъ первой необходимости, прискивать мфры къ обузда- 
ню ихъ алчности и стараться парализовать ихъ дфятельность. Внимане 
думы было обращено на то, что цБны на продухты первой необходи- 
мости непрерывно поднимаются въ цфнЪ: 21-го марта были зарегистриро- 
ваны слфдующя цфны: 

«бЪлый хлБбъ - по 6 коп. за фунтъ, черный по’ 4 коп, француз- 
ская булка нЪсомъ 47 золотн. 5 коп., мясо средняго достоиства — по 8 коп. 
за фунтъ и баранина 7—8 коп.; масло коровье 25 коп. за фунтъ; пудъ 
муки аулэатинской 2 р. 60 коп., пудъ рису 1 руб, 20 коп,» 

Дума въ засбдаши 21-го января 1878 года поручила управз разрабо- 
тать проектъ ` правилъ о порядкв дЪйствя торговой депутащи по надзору’ 
за производствомъ торговли»; засимъ 2-го Ноня заслушала пре; 
_ обсуждала. вопрасъ о необходимости учредить д: 

ссты, а 28 августа поручила управЪ предста 


Это былъ вопросъ о приняти въ вЪдЪНе города ярмарочной терри- 


торм въ размёрБ 336 десятинъ 817 кв. саженей, изъ коихъ по правую 
сторону Салара 26 десятинъ 1969 кв. саж, а между Саларомъ и Карасу 
309 десятинъ 1247 кв. саженей. 

«Главный начальникъ края, введя въ дЪИстые городовое положен, 
между прочимъ приказалъ, относительно передачи въ вфдфне городского, 
общественнаго управленя ярмарки, предоставить городской дум, по согла- 
шеню съ правительственными учрежденями, выработать основаня и войти 
съ особымъ ходатайствомъ въ течене перваго года по открытМ город- 
скихъ учрежден». 

Для предварительной разработки основанйй перехода дума учредила въ 
этомъ же засВдани комисс!ю; въ составъ ея вошли; гласные Ф. В. Базилевскй 
Н.К. Тюменцевъ, Н. И. Ивановъ, И. Е. АлексЪевъ, М. Р. Келеръ, С. И. Лах- 
тинъ и Рахматулла Мулла Низматовъ и жители —Алимджанбай Балтабаевъ, 
Атабекъ-Ходжа и потомственный почетный гражданинъ Сеидъ-Азимъ бай 
Мухаметбаевъ, — всего 10 челов къ. 

Одновременно дума въ цфляхъ благоустройства приступила къ издано 
обязательныхъ постановленйй. 

Такимъ образомъ въ 1878 году были разработаны и утверждены ду- 
мою первыя обязательныя постановленя о предметахъ городского благо- 
устройства: По журналу № 17 въ засбдани 21 февраля дума опре- 
дБлила ‹издать обязательное для жителей русской части города по- 
становлене о томъ, чтобы они не накапливали на дворахъ навозъ и не- 
чистоты и вывозили ихъ на мЪста, указанныя управою». 

По журналу № 8-му въ засбдани 4-го марта было рьшено издать 
«обязательное для торговцевъ мясомъ и рыбою въ русской части города“ 
постановлеше о скотскихъ бойняхъ и о соблюденм чистоты и опрятности 
въ торговыхъ помбщеняхъ. 

Въ засъданм 4-го поля былъ заслушанъ проектъ обязательнаго для. 

ео части города постановленя объ Е о содержанм въ чистотв 


Н.А Александровъ, чиновникъ интендантскаго управленйя, А. С. Сергфевъ, 
мьщанинъ, Миръ-Файзы Миръ Дадабаевъ, Мухамедъ Керимъ Заитбаевъ, 
Мулла Абдумаликь Абдулъ-Азимовъ и Мулла Ашуръ Мухамедъь Назаръ 
Мухамедовъ, всего десять человЪкъ; срокъ службы былъ назначенъ го- 
дичный. Засимъ 19-го юля на благоусмотрьше думы быль предложенъ 
проектъ, «объ оцфнк® недвижимыхъ имуществъ города Ташкента и уста- 
новленшя оцёночнаго на (Чи имущества налога», составленный комиссей съ 
учасцемъ члена управы К. М. Максимовича, и дума, по предложению гла- 
снаго В. П. Череванскаго, поручила управ предварителено произвести 
пробную оцфнку какъ по стоимости, такъ и по доходности. 

Къ числу м5ропрятЙ, частью неосуществившихся, относится проектъ 
учрежден я городского общественнаго банка (предложеше члена управы 
К. М, Максимовича) съ небольшимъ основнымъ калиталомъ вЪ десять ты- 
сячъ рублей; по проекту предлагалось и дума въ засфданм 28-го августа 
1878 года постановила обращать, начиная съ 1878 года, на образоваше 
основного капитала всЪ остатки отъ см5тнаго бюджета и разрЪшила 
управЪ принимать пожертвован!я частныхъ лицъ для этой цЪли. 


Городъ Ташкентъ расположенъ на ‘огромной площади въ 176 кв, 


верстт, или 18.325 десятинъ. Площадь эта имБетъ въ длину (съ сЪверо во- 
стока на юго-западъ) 18 версть 350 саж. и въ ширину (съ съверо запада 
на юго-востокъ) - 14 версть 410 саженей, всего по окружности —78 верстъ. 
Ташкентъ длится на ДВё части: русскую и ‘туземную, хотя и не строго 
разграниченныя. $. 

Протяжене всЪхъ улицъ, переулковъ, тупиковъ и проъздовь около 
800 верстъ. 

На 1-е января 1912 года въ русской части числится 71.192 жителя, 
не считая войскъ, и въ туземной части свыше 155.000 жителей, всего-же 
вт Ташкент® сыше 226.000 (безъ войска). — И 


Мадраса «Шейхантауръ». 
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Съ устройствомъ адреснаго стола, который начнетъ функщонировать 
въ 1913 году, населеше туземнаго города будетъ зарегистровано точн®е. 

Въ 1877 году, когда было введено городское самоуправлене, въ рус- 
ской части города числилось (безъ войска) 3921 человЪкъ жителей, та- 
кимъ образомъ, населеше русскаго города къ 1912 году возросло въ 18 
разъ; туземнаго населешя считалось, приблизительно, до 80 тысячъ душъ, 
слЗдовательно, за этотъ же перюдъ времени оно увеличилось почти въ 
три раза. 

На обширной территорм города по даннымъ на 1912 годъ раз- 
мстилось 45.387 недвижимыхъ имуществъ; изъ нихъ въ русской части 
2.840 и остальное распредЪлено по 4-мъ частямъ туземнаго города. Шей- 
хантаурская—10.520, Сибзарская—10.829, Кукчинская—10.805 и Бишъ- 
Агачская—10.393, всего въ туземномъ город® 42.547 имуществъ, 

Принимая во внимане, по даннымъ 1909 года, что въ МосквЪ числи- 
лось 18.300 недвижимыхъ имуществъ, а въ Петербургв—12.500, явствуетъ, 
что Ташкентъ по количеству недвижимости является первымъ и единствен- 
нымъ въ Росби городомъ, превосходя въ этомъ отношенм Москву и Пе- 
тербургъ вмЪстЪ взятые. 

По даннымъ на 1912 годъ всЪ эти 45.387 имуществъ оцфнены въ 
51.244.800 руб., что составить на одного жителя 170 руб. 81,5 коп. 

Вышеприведенныя кратк!я цифровыя данныя являются показателемъ 
огромнаго труда, требующагося для правильной регистращи недвижимыхЪ 
имуществъ, разбросанныхъ на огромномъ протяжен!и, при томъ что 1/лв 
этихъ имуществъ принадлежать туземному населению съ его своеобразны- 
ми услошями, освященными обычаями, перехода имуществъ изъ рукъ въ 
руки и огромнымъ количествомъ имущественныхьъ сдфлокъ; эти цифры 
дають указашя съ какими трудностями сопряжено управлеше такимъ 
огромнымъ и сложнымъ хозяйствомъ и какая требуется напряженная двя- 
тельность, чтобы блюсти благоустройство такого города съ его необъятной 
ирригащонной сЪтью. 

Въ течеше 35 лЬтъ во главЪ городского хозяйства на должности го- 
родского головы состояли слЪдующя лица: 

съ 1877 г. Пукаловъ Эммануилъ Платонсвичъ, ы 
съ 1882 г, Максимовичъ Константинъ Михайловичъ, 


Гуриновз А. К. 
Никифоровъ Н. М. 
ПБтуховъ С, И, 
Михайловъ Г. М. 
Третесскй В. 1. 
Батыршинъ С. А. 
Мулла-Юльчи-Тойчибаевъ, 
Максутъ-Ходжа-Атта-Падша. Ходжаевъ. 
Сеидъ-Керимъ-Сеидъ-Азимбаевъ. 
Бакиджанъ-Дададжанбаевъ, 

_ И ныНЪ, ко дню исполнившагося тридцатипятильтя городского обществен- 


наго управленя, членами управы состоятъ: А. К. Гуриновъ, А. В. Мелков- 
ской, Н. И. Черневскй, Л. 1. Биллевичь и Максутъ-Ходжа-Атта-Падша- 
Ходжаевъ, 

Постъ городского секретаря послБдовательно занимали слфдуюшя 
лица: Н. В. Дмитровскй, непрерывно въ течени трехъ думскихъ сесой, 


°С. И. Пбтуховъ, В. И, Морковинъ, Я, В. Гофманъ, С. 1. Рупасовъ, тоже 
непрерывно въ течене трехъ сес, а съ 1907 г. Л. И. Бродскйй, котораго 
гласные нынфшней думской сесеи, 1910—1914 г.г., вновь почтили своимъ 
выборомъ. 

Сесся эта является по счету девятой и въ числБ гласныхъ состоятъ два 
кандидата въ гласные первой думской сесои, Александръ Валерановичъ 
Букраба и Серий Абрамовичъ Ивановъ. 

Гласными ташкентской городской думы въ течени девяти думских 
сесй, считая и текущую, состояли 374 человЪка, (размъщенныхь по алфа- 
виту въ прилагаемомъ спискЪ). 

(Старзйшими г 


Бюджетьъ городе. 


Населене города вноситъ въ течеше года въ городскую казну зара- 
нзе опредвленную болЪе или мензе значительную сумму на удовлетворе- 
не городскихъ потребностей, 

По мЪрв поступленя деньги эти расходуются, т.е, возвращаются на- 
селенйю, по опредЪленной программз. 

Выполнеше сложной задачи сбора и расходованя денегь возлагается 
на исполнительный органъ тородского управлешя, на городскую управу, на 
обязанности которой лежитъ собрать по возможности безнедоимочно въ 
теченше года всв взносы и платежи, состояще въ большинствв изъ очень 
мелкихъ суммъ, и собранное раздать между населешемъ, не выходя изъ 
рамокъ и па возможности безъ остатка. 

Директивы въ этомъ отношени своему исполнительному органу дума 
излагаетъ приходо-расходной смЪтой, 

Первая годовая приходо-расходная смЪта на 1878 годъ была разсмо- 
трЪна и утверждена городскою думою въ засбдани 29-го сентября 1878 г., 
приходъ былъ опред5ленъ думою въ 155.036 руб. 15 коп. и расходъ въ 
136.179 руб. 32 коп, 

Относительная скромность перваго городского бюджета выражала 
собою скромность вообще городскихъ средствъ или, какъ выразилась бюд- 
жетная комисся въ своемъ докладф дум: ‹относительная бБдность город- 
скихъ средствъ вытекаетъ изъ того, что городъ не имБетъ никакой об- 
щественной земельной собственности, не иметъ арендныхъ статей, не 
иметь выгонной земли». 

Городске доходы, постепенно расширяясь въ течеше 35 —лЬтняго пе- 
р!ода, на 1912 годъ постанозвленемъь думы намзчены въ размбрь 928.382 р. 

За первое десятилЪте, 1878 - 1887 года, по средней сложности, до- 
ходъ выразился въ сумм (въ круглыхъ цифрахъ) 172.300 руб.; въ томъ 
числЪ доходъ отъ оброчныхъ статей составилъ 221/» тысячи рублей и отъ 
оцфночнаго сбора на недвижимыя имущества вмЪстЪ съ арычнымъ сбо- 
ромъ 111.700 рублей. 

За второе десятилье, 1888 -1897 года, 259.700 руб., при чемъ 
оброчныя статьи дали 64 тыс. руб, и онЪночный сборъ на недвижимыя 
имущества 1411/з тыс, рублей, 
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За третье Дебятильт!е, 1898—1907 года,—529.100 руб., изъ нихъ об- 
рочныя статьи дали 155\/? тыс, руб. и оцбночный сборъ на недвижимыя 
имущества 186 тыс. рублей. 

За четырехльте, 1908—1911 года,—951.185 руб, при чемъ оброчныя 
статьи дали 264.900 рублей и оцЕночный сборъ на недвижимыя имущества 
— 346.900 рублей. Такимъ образомъ главныя статьи дохода вмЪстЪ взятыя 
составляютъ все время отъ 64 до 80°/0 всъхъ городскихъ доходовъ. 

Ростъ городскихь доходовъ особенно повысился съ 1908 года, при 
всемъ томъ, что городъ не пользуется съ 1908 года доходомъ (свыше 60 тыс. 
рублей въ годъ) съгородской скотобойни, эксплоатащя которой уступлена 
на шесть лзтъ концессюнеру, построившему городу за свой счетъ новую 
скотобойню стоимостью 324.553 руб. Въ 1911 году по отчету городской 
управы дохода поступило 1.044030 рублей. Слфдуетъ отмЪтить интен- 
сивный ростъ также оброчныхъ статей и именно съ 1903 года, когда эта 
важная отрасль городского хозяйства была выдЪлена въ самостоятельный 
отдзлъ, весьма удачно дов5ренный энергичному и трудолюбивому Ал. Вас. 
Мелковскому. 

Въ текущемъ 1912 году ожидается къ поступленйо отъ оброчныхъ 
статей 271.325 рублей и отъ оцЪночнаго сбора 336 тыс. рублей; н5ёкоторое 
‘уменьшеше по этой статьЪ противъ прошлыхъ лётъ находится въ зави- 
симости отъ того, что на текущ годъ размбръ сбора опредЪленъ въ 4/50/о 
вмБсто 15/0 со стоимости и 8°/о вмБсто 105/о съ доходности имуществъ. 
Уменьшеше это было предложено въ засвданм думы 28-го октября 1911 
года. Въ виду того, что населеше непрерывно въ течеше ряда льтъ упла- 
чивало полный налогъ, а также, въ виду значительнаго повышен государ- 
ственнаго сбора съ недвижимыхъ имуществъ, который легь тяжелымъ бре- 
менемь на населене, дума утвердила это предложеше, хотя И въ те-_ 
| к году заключена съ дефицитомъ въ. в р 


тюловы Н. Г. Маллицкаго въ составЪ: В. В. Дынина, В, М. Ильина, Л. И. Врод- 
скаго, М. А. Малышева, Абду-Маджитхана- Абду-Джалильханова и Хамудхана- 
Турсунъ-Ходжаева, Комисся неоднократно выступала передъ думою со своими 
докладами, встр5тивь многочисленныхь противниковъ примвненя  ста- 
тистическаго метода оцнки въ г, ТашкентЪ. И, наконецъ, дума въ засЪ- 
дани своемъ 20-го поля 1911 г., не останавливаясь предъ крупными за- 
тратами на генеральную переоцнку, приняла окончательное рёшене по 
этому вопросу, поручивъ управЪ произвести предварительно пробныя ра- 
боты. Эта пробная оцфнка, произведенная въ томъ же 1911 году, дала 
благопрятные результаты, выяснивъ нфкоторыя детали, которыя не могли 
быть предусмотрЗны при составлени общаго плана; итоги пробныхъ работъ 
были доложены думЪ въ засвдани 8-го февраля 1912 и послЪдняя утвердила 
программу работъ и смЪту на сумму 160.370 рублей. Въ этомъ же году 
управа приступила къ работамъ, которыя должны быть приведены въ испол- 
неше въ течене трехъ льтъ съ такимъ расчетомъ, чтобы населеше полу- 
чило новые окладные листы въ 1915 году. Работы по генеральной пере- 
оцЕнкЪ ведутся подъ руководствомъ опытнаго статистика. П. И. Путилова. 


Городсме расходы за тотъ-же 35-ти лётнЙ перюдъ времени. 

По средней сложности за десятилЬ ие, 1878—1887 г.,1621/з тыс. руб. 
въ томъ числЪ главныя статьи расхода: 
содержане городского общ, управлешя 21.800 руб. (17°/о) 
содержанше полищи . р я 31/2 тыс. руб. (235/о) 
народное образоваше . Е . 10.800 руб. (6,5°/о) 
медицинская и санитарная части . 12.400 руб. (1,55/°) 
городское благоустройство . . 42.400 руб. (269/°) 


За десятильце, 1888 —1897 года, 
въ томъ числз: на содержане городского 
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За десятильте, 1898 —1907 года я . 8801]: тыс, руб. 
въ томъ числЪ: на содержане городского Г 
общественнаго управленя В Е 64.600 руб. (129/о) 
содержане полици 5 й . 60 тыс. руб. (111/20/о) 
народное образоване . : к 41.400 руб. (80/о) 
медицинскую и санитарную части . 85/2 тыс. руб. (16°/о) 
городское благоустройство . . 91.400 руб. (179/о) 


За четырехлЪ\е, 1908 - 1911 года, Е. 2 914.800 руб. 

въ томъ числЪ: на содержане городского 

общественнаго управленя $ : 88.600 руб. (9,в2/о) 
содержане полищи ы . . 80.200 руб. (880/0) 

народное образоване . 5 | 73.300 руб. (80/0) 
медицинскую и санитарную части. 97,900 руб. (10.1940) 

городское благоустройство ‹. . 214.100 руб, (23,1040) 
содержане общ. зданй и памятниковъ. 119.500 руб. (18°/о) 

городск!я предпрятя . 5 . 86.100 руб. (9,59/0) 


Расходовъ на текущий 1912 годъ исчислено всего 1.387.633 руб. 

Изъ приведенной таблицы явствуетъ, что расходы города растутъ 

не всегда въ соотвЪтстйи съ доходами. Смъты зачастую заключа- 
ются съ болъе или менфе значительнымь дефицитомъ; экстроординар- 
ные и сверхсмтные расходы за каждый см5тный перодъ стали обыч- 
ными явленями, Происходитъ это по многимъ причинамъ, и г. Ташкенть 
вЪ этомъ отношенми поставленъ въ особо неблагопрятныя условы: во пер- 


выхъ, городской бюджетъ отягченъ ненормальными по своему размЪру 
расходами на содержаще полищи (до 2350 общей суммы расходовъ); во 
вторыхъ, чрезвычайная по своему размЪфру территоря торода и ОиНОВ 
протяжение городскихъ улицъ, вызываютъ усиленные расход 
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хозяйства: первобытныя лавки на базарахъ и по городскимъ участкамъ 
сносятся и замняются новыми здамями, шоссировка улицъ замЪняется 
булыжными мостовыми, деревянные мосты и мостики постепенно замЪ- 
няются бетонными, заканчивается постройкой большой въ два про- 
лета сводчатый мостъ (Константиновскй) черезъ Саларъ, закончено пере- 
устройство телефонной сЪти, построено здаше для городской аптеки, произве- 
дены расходы по расширению школьной сти и на сооружение двухъ большихъ 
школьныхъ зданй на четыре училища, также произведены капитальная пере- 
стройка трехъ существующихъ шкельныхъ зданй, перестройка и расширене 
городской больницы, полная перестройка думскаго зданя съ оборудованемъ 
всЪхъ помфщенй и проводкой электрическаго освфшены, приступлено 
къ переоцфнкЪ всЪхъ недвижимостей въ обфихъ частяхъ города, на- 
мЪчено составлеше генеральнаго плана города, приступастся къ соору- 
женно театра и ломбарда и разрабатываются проекты такихъ солид- 
ныхъ сооружен, какъ крытый рынокъ съ холодильникомъ и водопро- 
водъ съ канализащей; вс эти значительныя затраты и капитальныя сооруже- 
ны всего на протяжени пяти лфтъ. При всемъ томъ задолженность го- 
рода Ташкента минимальна по сравненйо съ денежными рессурсами его: 
долгь разнымъ лицамъ и учрежденямъ къ 1-му января 1912 года соста- 
вляетъ 631.864 руб. 92 коп, (въ томъ числ 181.904 руб. 65 коп. долгъ 
казнЪ за полицию и 21 тыс. руб. правительственной ссуды на противохолер- 
ныя м5ропр!ятя) при бюджетЪ свыше миллюна рублей и кассовой налич- 
ности къ 1-му января въ 558 тыс. рублей, при чемъ само городское обще- 
ственное управлеше обладаетъь недвижимымь имуществомъ стоимостью 


свыше трехъ миллюновъ рублей. 


Городекое благоуетройетво. 


Ирригащя. Отличительная черта вт хозяйствЪ города Ташкента это об- 
ширная ирригащюнная сЪть и забота о доставлени населению города воды для 
искусственнаго орошеня участковъ и на друмя потребности, 

На это дЪло наше городское общественное управлеше расходуетъ 
ежегодно значительныя средства. 

Вся территоря города орошается системою магистральнаго арыка 
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(оросительнаго канала) Бозъ.Су, выводящаго воду изъ горной рЪ5ки Чир- 


чикъ, близъ селеня Низбекъ (тамъ-же развалины крьпости НМязбекъ, > 


имъвшей при ханскомъ владычеств® спещальное назначеше охранять пло- 
тины). Бозъ Су имфеть общее протяжене 130 верстъ съ максимальной про- 
пускной способностью до 2.500 куб. фут, въ секунду; въ черт города вся 
вода распредъляется по отводнымъ арыкамъ, 

(Привожу для сравненя размфры притока Бозъ Су, арыка Саларъ, 
какъ близко знакомаго всему населенйо города: протяжене его всего 
43 версты съ водопропускной способностью въ 261 куб. футъ). 

Начальникъ края К. П. фонъ-Кауфманъ утвердилъ 19-го поня 1877 г. 
«временныя правила объ ирригащи Туркестанскаго края.» 

По этимъ временнымъ правиламъ для управлешя ирригащею города 
Ташкента и Кураминскаго у5зда были учреждены должности ирригатора и 
помощника ирригатора, которые опредфлялись на службу главнымъ на- 
чальникомъ края и состояли въ непосредственномь подчинени военнаго 
губернатора. Для ближайшаго исполненя распоряжен ирригатора въ в$- 
дни его состояли арыкъ-аксакалы, мирабы и туганчи, въ количеств$ опре- 
дъленномъ штатами. Арыкъ-аксакалы назначались военнымъ губернаторомъ 
‘по представлению ирригатора; туганчи опредЗлялись ирригаторомъ, по его 
выбору, а мирабы избирались арыкъ-аксакалами. 

_ Основное положеше этихъ правилъ гласило, что вода въ арыкахъ, 


каналахъ и р5чкахъ принадлежитъ казнЪ, но населению предоставляется 
право пользованя. 


Населению вмЪнялось въ обязанность наблюдать за чистотой воды въ 
проходящихъ чрезъ ихъ земли каналахъ и арыкахъ, не засоряя ихъ 
нечистотами. 

Часть расходовъ по содержаню ирригащи, въ сумм: 
рублей, легла на средства города. 


9. тысячъ 
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На неправильное положен!е дЪла вЪ этомъ отношени обратилъ внимане 
думы одинъ изъ даровитЪйшихъ гласныхъ первой лумы В. П. Череванскй. 

Въ обширномъ докладЪ своемъ, заслушанномъ думою въ засЪдани 
14-го января 1878 года, онъ указалъ на крайне прискорбный фактъ, 
повторяющся ежегодно; что городъ не имЪетъ воды въ зимнюю пору, и 
жители его принуждены довольствоваться остатками воды въ арыкахъ, 
ямахъ и прудахъ, онъ отм$тилъ, что ирригащя обособлена отъ городского 
общественнаго управленя и составляеть учреждене, неподчиненное обще- 
ственной власти, что вся связь между ирригащеннымь учрежденемт съ думою 
состоитъ въ обязанности послфдней содержать штатъ ирригащи и нести 
расходъ на содержане плотинъ. Связь эта совершенно не соотвЪтствуетъ 
видамъ и интересамтъ города и противорчитъ городовому положено, такъ 
какъ ирригаторъ можетъ безъ соглафя думы и управы распоряжаться въ 
предзлахъ городской черты всЪми операшями по снабженю города водою 
и можетъ безъ соглаМя думы требовать отъ населешя натуральной или 
денежной повинности, и онъ утверждалъ, что на дум5 лежитъ обязанность 
разсмотрьть ирригащонное дёло съ точки зря городскихъ вуждъ и 
возможнаго исхода изъ тяжелаго положеня, когда восьмидесяти тысячное 


населеше города вовсе лишается воды. 

Кром н5которыхъ мЪропрят, предложенныхъ съ цфлью улучшить 
водоснабжеше, какъ-то: устройство колодцевъ общественнаго пользованя 
въ возможно большомъ числ, устройство на городскихъ площадяхъ ре- 
зервуаровъ воды или прудовъ, которые вмБстБ съ тьмъ украсили-бы на- 
вужный видъ города, В. П, Череванскй предложилъ баллотировать вопро- 
сы: 1) полезно-ли включить ирригащонное дЪло въ кругь активной дФфятель- 
ности городского управленйя, 2) если полезно, то не сл5дуетъ ли поручить 
управ изготовить проектъ ходатайства по этому предмету предъ глав- 
нымъ начальникомъ края. 

Дума единогласно одобрила оба предложеня. 

Но мысль В. П. Череванскаго осуществилась лишь въ 1887 году, де- 
сять лЬтъ спустя, когда генералъ-губернаторъ Н. О. Розенбахъ передалъ въ 
вЪдъне городского управленя ирригащонное дБло города въ полном объемЪ. 

И сь того времени городъ самъ вБдаеть свою насущнёйшую по- 


_ требность, 
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Изъ магистральнаго арыка Бозъ-Су выведены слёдующе арыки: 
Карасу длин. въ 55 вер. съ водопропускной способностью въ 256 куб. фут. 
Саларъ › › 43 » 2 261 2 
Ангарь > › 98 » › 305 о 
Ивишь $ › 23 » › 59 > 
Дарвазакенть » 22 ›» > 142° 
Кайкаузъз» › 11 » 817 
Яланганчъ » 161/» 166. 

Кынгракъ 2165 44 

Гадраганъ а 51 
Байтъ-Курганъ 6 › з > » 107 > 
Юзъ > 5» › > 9290 > 

Эти арыки раздЪляются на второстепенные, которые въ свою очерель 
развЪтвляются на множество мелкихъ, орошающихъ городсче сады, земли 
и улицы, 

Протяжене всёхъ главныхъ и второстепенныхъ арыковъ достигаетъ 
до 200 верстъ. Длину-же мелкихъ арыковъ и арычковъ не предоставляется 
возможнымъ учесть и можно лишь приблизительно сказать, что протяже- 
Не только уличныхъ арыковъ, проведенныхъ для орошеня правой и лЪвой 
сторонъ, составить болбе 1000 верстъ. 

; _ Городское управлеше образовало изъ всей ирригащонной системы 
Бозъ-су четыре аксакальства: карасуйское, ангорское, кайкаузское и са- 
ларское, а во главЪ городской ирригаши поставило старшаго арыкъ-ак- 
сакала. Должности эти всЪ выборныя. Старшимъ или завфлующимъ город- 
ской ирригащей состоитъ опытный арыкъ-аксакалъ, Ширъ-Магомедъ-Маго- 
метъ-Куловъ, состоить на службЪ по ирригащи съ 1868 тода и съ 1887 го- 
да завьдующимъ городской ирригашей, 


На всю эту грандозную ее сть „для солержаны: ея т 
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Съ другой стороны, таке мощные потоки, какъ Бозъ-Су, Кара-Су и др. 
имБютъ несомнЪнное сходство съ горными р8чками. Въ нихъ таится гро- 
мадная энермя силы паденя воды. Неоднократно уже инженеры обращали 
внимане на то, что водяною силою Бозъ-Су возможно воспользоваться для 
принеденя въ движене разнаго рода машинъ. Въ свое время представи- 
тель извЪфстной фирмы ‹Сименсъ и Гальске», ведш!й съ нашимъ городомъ 
переговоры относительно оборудованя въ ТашкентЪ электрическаго освЪ- 
щен, намфчалъ для этой цфли утилизировать даровую водяную силу ары- 
ка Бозъ-Су. 

Помимо заботъ о технической исправности оросительной системы, 
наше городское общественное управлене принимаетъ рядъ мёръ для упорядо- 
ченя санитарнаго состояня арыковъ; рядъ постановленй обязуетъ населе- 
не не загрязнять арыки; недавнимъ обязательнымъ постановленемъ при- 
няты мзры къ тому, чтобы всБ арыки на мощеныхъ улицахъ были за- 
мощены. 

Но вся бЪда въ томъ, что городское общественное управлене въ 
своихъ мфропрятяхъ противъ антисанитарнаго содержан!я арыковъ встр5- 
чаетъ противодфйстве населешя и упорное несоблюдеше самимъ населе- 
немъ правилъ санитар въ отношенми арыковъ, отмВченное еще въ 1878 
году гласнымъ В. П. Череванскимъ. 

За послфднее время было обращено особое внимаше на переустрой- 
ство головныхъ сооруженй арыка Бозъ-Су. 

Въ 1907—1908 годахъ были произведены необходимыя съемки и изы- 
сканя и затБмъ исполнены н5которыя работы по проекту ирригащоннаго 
техника Д. Л. Яшина, что въ значительной степени обезпечило городу 
исправную подачу воды, 

Часть расходовъ на содержане головныхъ сооружен арыка Бозъ-Су 
возмЪщалась изъ уфздныхъ суммъ. 

До послФдняго времени, въ течене 20 льтъ, никакихъ существенных 
перемзнъ въ завфдыванм ирригащей не произошло и существовавший по- 
рядокъ ничфмъ не былъ нарушенъ; лишь въ 1907 году туркестанская ка- 
зенная палата нашла, что городъ вообще не вправЪ распоряжаться ирри- 
гащонными сооруженями въ предълахъ уфзда и расходовать по собствен- 
ному усмотр8нио земск!я деньги и что такое важное сооружеше, какъ го- 
лова арыка Бозъ-Су, слЪдуетъ содержать всецфло на средства земства. 
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'Вопросъ, поднятый казенной палатой, при энергичной защит инте- 
ресовъ города городскимъ головою Н. Г. Маллицкимъ, былъ рёшенъ въ поль- 
зу города на условяхъ, что средства на содержаше головныхъ сооруженй 
Бозъ Су ассигнуются изъ земскихь сумм и что за городомъ пока остается 
инищатива всъхъ работъ и расходовъ подъ контролемъ Бозсуйскаго ко- 
митета съ фактическимъ контролемъ отъ контрольной палаты, при чемъ 
городъ представляетъ отчетъ по установленной формЪ. 

Въ составъ Бозсуйскаго комитета входятъ: предс5дателемъ — завЪду- 
ющЙ областной ирригащей и членами: представители отъ города — членъ 
городской управы хозяйственнаго отдленйя, завздующ городской ирри- 
гащей, ирригащонный техникъ и городской инженеръ, затёмъ уЪзздный 


начальникъ или его помощникъ, уъздный арыкъ-аксакалъь и два предста- 


вителя отъ сельскаго общества. 

За послфднее время Правительствомъ былъ выработанъ законопроектъ 
с пользовани водами въ Туркестанскомъ краЪ; закономъ этимъ вБдъне 
ирригащей на городской территор!и передавалось въ руки особыхъ отъ го- 
родского самоуправленя учрежденй, По представлен!ю городского головы Н. 
`Г. Маллицкаго, на основанм указанй городской думы, благодаря поддержк5 
Военнаго Губернатора генералъ-лейтенанта А. С. Галкина и сочувственно- 
му отношению Генералъ Губернатора генералъ-оть казалери А. В. Самсо- 
нова и Главноуправляющаго Землеустройствомь и Земледьлемъ гофмей- 
стера А. В. Кривошеина законопроекъ въ части своей, касающейся город- 
ской ирригащи, перерабатывается Главнымъ Управлешемъ Землеустройства. 
и Земледъля и будетъ снова внесенъ въ законодательныя учрежден, 

Мощене и шоссировка. ПервЪйшей заботой городского ‘общественнаго 
управления является устройство путей сообщенйя, т, е. проведеше улицы, 
° планировка, шоссировка и мощене ихъ. 
ы Въ 1871 году, при введен городового о въ Таш 
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на въ 1878 году такса: за побздку въ театръ въ одинъ конець на дро+ 
жинномъ экипажЪ 30 коп., а на рессорномъ—60 коп. 

Впослздстви улицы русской части города стали постепенно шоссиро- 
ваться гравемъ. 

Съ теченемъ времени грубая шоссировка была признана непрактич- 
ной; такая мостовая быстро изнашивалась, тяжелыя и громоздкИя арбя- 
ныя колеса особенно вредно отзывались на ней, разбивая шоссировку и 
образуя сплошныя ямы; улицы, утерявъ правильную профиль, застилались 
сплошь жидкою грязью. 

Съ цзлью привести улицы въ порядокъ были произведены опыты уст- 
ройства прочнаго шоссе и замощеня булыжникомъ, таковы Кауфманскй 
проспектъ до Кауфманскаго сквера и Московск!й проспектъ. 

Предпочтеще отдано всецфло мостовой изъ булыжнаго камня. Таш- 
кентсюй булыжный камень прекрасный и сравнительно не дорогой мате- 
рИалъ для производства мостовыхъ принятаго въ Ташкентв примитивнаго 
типа. Булыжникъ этотъ отличается твердостью и вязкостью въ высокой 
степени. Твердость и кр$пость камня является важнымъ факторомъ Въ 
ДБлЬ сооружешя дорогъ, ибо подъ твердостью камня разумВется способ- 
ность поверхности его не поддаваться измфненио подъ ударами колес 
профзжающихъ экипажей, т. е, сопротивляться стиранйо, а вязкость есть 
свойство выдерживать удары не раздробляясь; есть основаше утверждать, 
что булыжникъ этотъ долженъ прекрасно выдерживать оковку въ шашки. 
(Сообщеше городского инженера Н. А. Александрова). 

Думой прошлой сесми былъ составленъ въ 1908 году проектъ сплош- 
ного замощеня ташкентскихъ улицъ. Оказалось, что потребуется замо- 
стить, при ширин® профзжей части отъ 3'/з до 6 саженей, 218.000 кв. 
саженей уличнаго полотна въ русской части города и около 90 тысячъ кв. 
саж, въ туземной части. Потребный на эти громадныя работы расходъ 
исчисленъ, по цфнамъ того времени, въ 2.200.000 рублей. 

Еще въ 1903 году, въ виду необходимости имфть благоустроенные пути 
сообщенйя, приспособленные къ усилившемуся движенйо грузовъ, въ то время 
какъ необходимыя на замощене издержки, по своей значительности, явля- 
лись непосильными городу, возникъ въ городской дум вопросъ о введем 
попуднаго въ пользу города, для замощеня улицъ, служащихь подъЪздными 


путями къ вокзалу, сбора съ грузавъ, привозимыхЪ въ Ташкентъ и выво- 


зимыхъ по желЪзной дорог, 

Проектъ о попудномъ сборЪ, неоднократно возвращаемый администра- 
щей, былъ въ 1908 году окончательно разработанъ. 

По проекту предполагалось установить срокомъ на десять лЪтъ по- || 
пудный сборъ съ грузооборота и на собранныя суммы (500 тысячъ руб- | 
лей) замостить 22 улицы съ общей площадью мощеня въ 69.990 кв. саж. 

Возбужденное ходатайство до сего времени не осуществилось по не- 
зависящимъ отъ городского управленя обстоятельствамъ. 

Къ 1910 году въ русской и туземной частяхъ города имЪлось около 
42 верстъ улицъ, покрытыхъ каменной одеждой. , 

Въ 1911 году вновь замощено 17.108 кв. саж. и произведено рас- 
ходу 102.105 руб. 

Въ текущемъ 1912 году должно быть замощено 24 тысяч, кв, саже- 
ней и ассигновано по смЪтЪ на устройство мостовыхъ и шоссе 161.886 руб- 
лей. Въ замостительную кампаншо будущаго 1913 года предполагается сра- 
ботать до 25 тыс кв. саженей. у 

До 1-го января 1906 года всего замощено было 16 тыс. кв. саж. 

Въ 1906 году замощено улицъ : : р 4.029 кв. саж. 
» 1907 » » » а С совр ра 


› 1908 » » » я я . 10.288 $ о» 
» 1909 » » з С я . 16.342 »› № 
» 1910 » р В . ва 


Такое интенсивное развите замостительныхъ работъ даетъ основаше. 
утверждать, что въ десятильтнНЙ перодъ городся улицы будутъ покрыты 


прочной каменной одеждой и ташкентская грязь отойдеть въ ‚область пре- 
данй. 


Для выработки программъ ежегоднаго мощен! 
ыы ей имфющихъ отношене къ замостительнымь 
въ 19 году комиссю. 
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Ташкентъ, какъ выше сказано, имзетъ громадную ирригащонную сВть, 
а поэтому городское управлеше обязано возводить и содержать въ исправ- 
ности на обширной территори города тысячи мостовъ черезъ арыки, 

Стремясь внести улучшене въ эту отрасль городского хозяйства и 
сдБлать существенныя сбереженя на ремонтБ скоро портящихся деревян- 
ныхъ мостовъ, городское управлене стало систематически замЪнять дере- 
вянные мосты кирпичными, бетонными и жел$зо-бетонными, такъ въ 1907 
году въ азатской части города въ махалэ (кварталъ) Диванъ-беги черезъ 
Улькунъ-Су на улицБ Укчи быль сооруженъ большой сводчатый кирпич- 
НЫЙ МОСТЪ, ДЛИННОЮ 1,20 саж, высотою въ 2 саж., а въ русской части 
21 малый бетонный мостикъ, въ 1908 году были сооружены четыре боль- 
шихъ желЪзобетонныхъ моста и 44 малыхъ бетонныхъ мостика, въ 1909 
году 101 бетонный мостъ и въ 1910 году 103 бетонныхъ моста. 

Въ 1911 году городской управой приступлено къ регистраци всБхъ 
мостовъ въ городЪ. 

Регистращя велась лЪто и осень 1911 года въ русскомъ и туземномъ 
городЪ отдЪльно—въ каждой части со своей нумеращей, при чемъ въ тузем- 
ной части, для удобства регистращи, мосты кромЪ того раздБлены по се- 
риямъ; при этомъ были составлены два альбома типовъ. 

Всвхъ типовъ въ туземномъ городЪ 16, начиная съ простого дере- 
вяннаго на бревнахъ безъ свай, простого мостика на сваяхъ и кончая свай- 
нымъ одно и двупролетнымъ, кирпичнымъ и бетоннымъ. Всего въ тузем- 
номъ городЪ на площади, ограниченной бывшей городской стЪной съ ея 
двфнадцатью воротами, 4209 мостовъ, въ томъ числЪ деревянныхъ до 605°/о, 
кирпичныхъ до 255/0 и бетонныхъ до 159/о. Среди кирпичныхъ сводчатыхъ 
мостовъ въ туземномъ город обращаетъ на себя внимаше мостъ черезъ 
арыкъ Учкуръ по Бишъ-Агачской дорогЪ временъ ханскаго  влады- 
чества; мостъ имфетъ интересную арку Мавританскаго характера стрЪль- 
чатая, сдЪлана изъ жженнаго кирпича, отверсте арки до одной сажени, 
высота моста сравнительно высока—до 4-хъ саженей, при ширинЪ въ двЪ 
сажени съ деревянными перилами. Мость еще очень проченъ—кирпичъ 
лишь мЪстами вывЪтрился. (Сообщене инженера Н. А. Александрова.) 

Въ русской части города всего 489 мостовъ; въ томъ числ 279 де- 
ревянныхъ, 7 желЪзо-бетонныхъ и остальные 203 бетонныхъ и каменныхъ, 


== 


До 1910 года всБмъ техническимь отдфломъ управы вЪдалъ город- 
ской инженеру, когда дума по докладу управы признала необходимымъ под- 
раздфлить отдЪлъ по спещальностям. Такимъ образомъ, гражданскйя соору- 
женя были ввфрены городскому архитектору, а искусственныя сооруженя 
и мощене —городскому инженеру. На этотъ пость въ текущемъ 19152 году 
былъ приглашенъ опытный инженеръ-строитель Н, А. Александровъ. Город- 
скимъ архитекторомъ состоитъ съ 1910 года граждансяйЙ инженеръ К. Н. 
Тильтинъ, 


Освфщенее. Еще очень близко то время, когда улицы русской части г. Таш- 
кента освЪщались простыми керосиновыми фонарями, извЪстными въ общежи- 
т подъ наименовашемъ ‹коптилокъ» когда стоимость керосина доходила до 
8 руб. за пудъ. Городъ въ то время буквально тонулъ во мракз; простые 
фонари, будучи размЪщены весьма рфдко вблизи тротуаровъ на низкихЪ 
столбахъ, едва пробивали своимъ свзтомъ листву уличныхъ древесныхъ на- 
сажденй, Одинъ изъ гласныхъ первой думы, Ф. Д. Зуевъ, въ заботах благо- 
устроить эту отрасль городского хозяйства, полученную отъ хозяйствен- 
наго управлешя городомъ въ крайне печальномъ состоян!и, внесъ въ думу 
предложене устроить для вящей прочности составные фонарные столбы; 
верхнюю часть изъ тополя или арчи, а на нижнюю часть употребить тутъ 
или карагачъ, пропитавъ его растворомъ натра или окиси желфза, 

Примитивная система уличнаго освзщеня постепенно стала замЪ- 
няться другою, боле соотвЪтствующей современнымъь требованямъ и 
положенио Ташкента среди другихъ туркестанскихъ городовъ. Въ 1905 
году появляются на улицахъ Ташкента первые керосино-калильные фо- 
нари. Къ 1-му января 1907 г. ихъ было 187 штукъ при 1077 простыхъ 
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послёднихъ 800 приходится на туземную часть города, Въ текущемъ 
году керосино-калильные фонари занумерованы, на каждомъ изъ нихъ 
прибитъ номеръ; сдБлано это для удобства сообщеня завЗдующему го- 
родскимъ освъщешемъ о неисправности того или иного фонаря. 

Расходъ на уличное освъщене выразился въ слдующихъ цифрахъ: 


въ 1909г. :... . 48.502. р. 
въ 1910г. ..... 64.126 » 
В Е. ОН 


на 1912 г. ассигновано 71.646 » 


Необходимо еще упомянуть, что въ Ташкентф неоднократно возни- 
калъ вопросъ объ устройствЪ электрическаго освЪщенйя. Въ началЪ 1900-хъ 
годовъ подобное предложеше поступило отъ фирмы «Сименсъ и Гальске», 
представитель которой пр!/5зжалъ въ Ташкентъ и, ознакомившись на мЪ- 
СТБ съ положешемъ вещей, составилъ проектъ и см$ту на оборудоваше 
электрическаго освЪъщеня для г. Ташкента, при чемъ предполагалось вос- 
пользоваться для этой цфли даровой силой паденя воды въ Бозъ-Су. По 
разнымъ причинамъ сдЪлка съ фирмою «Сименсъ и Гальске» не состоялась. 

Въ текущемъ году открыла свои дЪФйстыя въ ТашкентЪ электри- 
ческая станщя В. П. Павлова. Станщшя эта обслуживаетъь уже свыше 100 
абонентовъ, при протяженм проводовъ въ 30 верстъ, поставляя энерго 
свыше чЪмъ на 3 тысячи лампочекъ. Станщи оборудована для постояннаго 


тока по 3-хъ проводной системЪ напряжешемъ два раза 220 вольтъ. 


Средства передвименя. Конка и трамвай. Бельчйское анонимное об- 
щество открыло въ ТашкентЪ въ 1901 г. коночное движене. Общество 
имъеть свыше 9 верстъ рельсовыхъ путей, проложенныхъ отъ вокзала по 
Духовской ул., Махрамскому просп. , по ул. Романовскаго, Воронцовскому пр. 
Черняевской ул. и черезъ туземный городъ до большого базара въ азатской 

’части Ташкента, Другая лин конки проходить отъ улицы Романовскаго 

по Петербургской ул. вокругь Кауфманскаго просп, и по Пушкинской 
‘улиц до бань Метрикова; для движеня общество обладало 30 вагонами и 
238 лошадьми, 
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Въ 1901 году услугами конки воспользовались 1.089.768 пассажировъ, 
въ 1910 году количество пассажировъ возросло до 4.897.778 челов$къ, а 
въ 1911 году. до 5.183.798, что составляетъ свыше 14 тысячъ пассажировъ 
въ день, Валовой доходъ общества въ 1910 году выразился въ сумм 
236.256 рублей, въ 1911 тоду онъ поднялся до 250.432 рублей. 


Въ настоящее время конка заканчиваетъ свое существоване, —Бель- 
пйское анонимное общество ‹Ташкентскй трамвай» по особому договору съ 
Ташкентскимъ городскимъ общественным управлешемъ, подписанному объи- 
ми сторонами 14-го февраля 1908 года, обязалось зам$нить конную тягу элек- 
трической на всъхъ существующихъ линяхъ (всего 9 верстъ 100 саженей) и 
вновь построить и оборудовать семь лин, что составитъ съ существу- 


ющими сЪть путей до 30 верстъ длиною. 


Для окончаня постройки и открытя движеня по всей сЪти назна- 
чены четыре очереди со дня полученя обществомъ отъ города. надлежаще 
утвержденныхъ проектовъ: 

1) Въ течене двухъ лЪтъ —на веБхъ существующихъ линяхъ, по Чим- 
кентскому тракту и Московской улицЪ, по Джизакской, Романовской до 
Старо-Госпитальной, по Старо-Госпитальной и линйо отъ вокзала до лбт- 
няго госпиталя, а также. линио по Махрамской мимо крЪпости черезъ 
Татарскую слободку и Бишъ-Агачсекя ворота до базара туземнаго города. 

2) Въ течеше трехъ льтъ— продолжен!е Пушкинской до Салара и ли- 
нно по Тахтапульской дорогБ до арыка Кайкаузъ. 

3) Въ течеше четырехъ лЪть—отъ Константиновскаго сквера по 
Кауфманской улицЪ до кладбища 

и 4) Въ течеше десяти л5тъ—лино къ Никифоровскимъ землямъ, 

По дополнительнымъ къ контракту усломямъ часть путей пройдетъ 
по обочинамъ улицъ, таковы линм по Духовской, по Московской, по 


Пушкинской. 


По сообщени дирекщи трамвая электрическое движеше будетъ от- 
крыто въ наступаюшемъ сентябрЪ. 

Говоря о сооружени въ Ташкент электрическаго трамвая, нельзя 
пройти молчанемъ высокополезной и энергичной дЪятельности инженера 
В. С. Гейнцельмана, которому городъ ввфрилъ техническй надзоръ за со- 


оруженемъ трамвая. Ташкентская городская дума неоднократно изъявляла 
В. С. свою благодарность за труды его на пользу города. 


Телефонъ. Телефонъ въ ТашкентЪ является городскимъ предпрятемъ. 

Городъ Ташкентъ единственный въ краз и одинъ изъ немногихъ въ 
Росфи городовъ, который обладаетъ собственной сЪтью, устроенной на 
основанм концесси съ Правительствомъ, предоставившимъ городу постройку 
сти и право эксплоатащи ея на 18 лЬтъ, по 9-го января 1922 года, по 
контракту, заключенному городомъ съ главнымъ управлешемъ почтъ и 
телеграфовъ 9-го января 1904 года. 


Начала функщонировать сЪть съ 1-го сентября того же 1904 года 


съ 180 абонентами при трехъ сотенныхъ коммутаторахъ; къ 1-му августа 
1912 года состоитъ 710 абонентовъ, въ томъ числЪ 97 безплатныхъ, при 
четырехъ двухсотенныхъ коммутаторахъ, т. е. за 8 лЬтъ существованя 
городского телефона число абонентовъ увеличилось болфе чфмъ въ 4 раза. 
Ростъ числа абонентовъ за эти восемь лЪтъ слБдующИ: 
въ 1905 году состояло 319 абонентовъ 
>) 1908 > > 398 > 
> 1907 »з > 454 > 
з 1908 >» > 510 > 
› 1909 » > 557 > 
ь 1910 › > 63 > 
> 1911» » 108 > 
Первоначально вся сФть была воздушная однопроводная, но съ увели- 
а си, ‘абонентовъ, а въ особенности вслёдстве о ети 
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говоръ по аппарату оплачивается десятикопвечной монетой. Въ 1911 году 
общее число разговоровъ по этимъ аппаратамъ достигло 5172. 

Всего городомъ израсходовано на устройство, переустройство и на 
эксплоатацио с5ти по 1-ое января тек. года 2311/: тысячъ рублей; въ это 
число вошли 59120 рублей, полученныхъ городомъ отЪ БельЧйскаго О-ва 
„Ташкентекй Трамвай“ на переустройство сБти вслёдстве проводки трам- 
вайныхъ лин, 

Чистый доходъ отъ эксплоатащи предпрятЯ распредвляется по годамъ 
слЪдующимъ образомъ: 

въ 1905 году 3967 руб. 30 коп, (5,9°/5) 
› 1906 › 4497 ›» 17 › (5,395) 
› 1907 ›» 2615 › 68 (2,44°/о) 
› 1908 ›» 3215 › 89 (2,180/°) 
› 1909 › 4554 › 19 › (2,5350) 
› 1910 » 1328 › 33 › (3,9950) 
› 1911 › 8728 › 47 › (4,249]о) 
Небольшой процентъ доходности можно объяснить большими затра- 


у 


“ 


тами на переустройство сЪти и ея улучшеше, при этомъ нужно считаться 
и съ разбросанностью строешй на огромной территорми города: имЪются 
абоненты въ 7-8 верстахъ отъ центральной станщи, 

Годовая абонентная плата 70 рублей ивыше въ зависимости отъ раз- 
стояня отъ центральной станщи. 

Съ 16-го Поня включена въ сЪть и загородная линя на протяжени 
около 28 верстъ по направлению къ желЪзнодорож. станщи Кауфманской. 

Относительно общей характеристики Ташкентскаго городского телефона. 
можно сказать, что съ переустройствомъ лини на двухпроводную, теле- 
фонъ работаетъ хорошо и исправно и въ этомъ отношенм, | 

петентныхъ лицъ, онъ стоитъ выше чфмъ во многихъ го 
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Въ настоящее время наша телефонная сЪть раскинулась на 12 версты; 
на этой сЪти около 11 верстъ воздушныхъ кабелей и около пяти верстъ 
подземныхъ. 

Общественные сады и уличныя посадни. Всф Туркестанске города отли- 
чаются обищемъ и разнообрамемъ древесной и кустарниковой раститель- 
ности, придающей нашимъ городамъ привлекательный видъ и много спо- 
собствующей оздоровлению воздуха, особенно въ тЪхъ пунктахъ, гдВ го- 
родскя постройки наиболЗе скучены. Въ ТашкентБ къ общественнымъ са- 
дамъ и скверамъ принадлежатъ: 

1) Городской садъ, площадью 17.600 квадратныхъ саж., расположенъ 
въ кварталЪ, образуемомъ  Куйлюкскимъ  просп., Куропаткинскимъ 
просп., Московскою ул и проЪздомъ мимо Кауфманскаго сквера. Въ город- 
скомъ саду расположены: лЬтыЙ театръ, трекъ и скэттинъ-рингь, музей 
Туркестанскаго общества сельскаго хозяйства (при музеЪ редакщя жур- 
нала «Туркест. Сельское Хозяйство» и небольшая аудитор для лекщи и 
чтений). Въ городскомъ саду находится памятникъ, созданный по модели 
извЪстнаго художника М. О. МикБшина. Памятникъ поставленъ вЪ воспоми, 
наше побздъ русскаго войска въ Средней Азм и изображаетъ русскаго 
солдата, взобравшагося со знаменемъ на кр5постную стЪну. 

Садъ этотъ, центральная часть города, одно изъ наиболье цфнныхъ 
владЪнй его; тамъ устраиваются выставки, народныя гуляня; онъ является 
излюбленнымъ м5стомъ всего населеня города для вечернихъ гулянй, 
тЪмъ не менЪе, этому единственному городскому саду угрожала серьезная 
опасность въ видЪ неоднократныхъ попытокъ со стороны нёкоторыхЪъ лицъ 
и учрежцен!й получить въ свою пользу часть территор!и сада. 


Къ сожалЪфню городская дума сама сдБлала первый шагъ въ этомъ 
направлени, уступивъ въ 1904 году около двухъ тысячъ квадрат. саженей 
для учреждаемой въ Ташкент® 2-Й женской гимназии. 

Такимъ образомъ, директоръ коммерческаго училища возбудилъ уси- 
ленное ходатайство предъ высшей администращей края о безвозмездномь 
отводЪ подъ училище ‹соотвЪтственнаго» участка въ лучшей части сада, 

Аналогичное ходатайство возбудило общество сельскаго хозяйства 
объ отводв ему части сада подъ постройку тамъ аудиторми и музея, 
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В Особенно характерна оказалась попытка Ташкентскаго обществен- 
наго собрашя овладфть участкомъ городского сада. МЪрою до двухъ тысячъ 
квадр. саженей на правахъ давности. Приговоромъ судебной палаты въ те- 
кущемъ году права города на этотъ участокъ возстановлены и попытка, 


траничащая по мньншо жителей города съ мародерствомъ, пока окончи- 
| И лась неудачей. Притязаня общественнаго собраня базировались на неосмо- 
трительности городского общественнаго управлен!я, допустившаго времен- | 
но безплатное пользоване участкомъ сада; городъ тЬмъ самымъ въ тече- | 
нм цфлаго ряда лВтъ, по мнЪнйю совЪта старшинъ, съ легкимъ сердцемъ | 
| покушавшихся на лучшее достоянНе города, какъ-бы ничЪмъ не проявилъ 

] фактическаго владБыя участкомъ. 


р Такимъ образомъ городскому управленйо въ течеши ряда льтъ при- | 
шлось вести борьбу въ защиту территоральной неприкосновенности город- ] 


| скаго сада. 


2) АленсандровскЙ паркъ, площадью 12.880 квадратныхъ саж., рас- 

положенъ въ кварталЪ, ограниченномъ Духовской ул., Константиновскимъ 

1 просп., стБной бывшихъ артиллерйскихъ складовъ и владънями хлопко- 
| очистительнаго завода фирмы «Владимръ АлексЪевъ» (бывш П, С. Наза- 
у рова). Паркъ устроенъ въ 1897 г. и названъ Александровскимъ въ честь 
тенералъ-губернатора, генерала-отъ-инфантер!и барона А. Б. Вревскаго. На 
территорм парка расположено здаше бывшаго зимняго театра, приспособ- 


ленное съ 1908 года подъ помъщене для заразныхъ больныхъ на случай 
эпидеми. 


3) Кауфиансвй снверъ, площадью 8.600 квадратныхъ саж. располо- 
женъ въ самомъ центрь города. Отъ этого сквера радусами расходятся 
улицы: Кауфмансюй просп., Московская ул, Пушкинская ул. и Куйлюкскй 
просп. Въ Кауфманскомъ сквер знаменитая аллея пре 
тусто ВНЕ шаровидныхъ ааы являющаяся 
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сквера расположены мужская и женская гимназМ, учительская семинар, 
окружный штабъ и отдблене Государственнаго банка. 

4) Пушкинсвй скзеръ, 720 кв, саж., устроенъ по Хивинской ул. отъ угла 
Пушкинской въ 1902 г, на мЪстЪ бывшаго Хивинскаго базарчика, ветхя 
постройки котораго были для этой цБли снесены. 

5) Урдинснй скверъ расположенъ на пересБчени ул. Романовскаго и 
просп. Обуха. Разм5ръ сквера 2996 кв. саж. Въ скверБ находится па- 
МЯТНИКЪ, поставленный 1-мъ Туркестанскимъ стр$Элковымъ полкомъ въ честь 
«павшихл, на пол$ брани, при завоеванм края чиновъ 1-го Туркестанскаго 
стрЪлковаго батальона, а постановлешемъ Думы 20 декабря 1911 г. раз- 
рЬшено 1-му полку построить въ этомъ скверЪ церковь. 

6) Головачевекй снаеръ, площадью 513 кв. саж. Въ него упираются 
Инженерная ул., переулокъ Рейхарда и ЗацфпинскЙ переулокъ. 

Въ докладной запискЪ городского головы Н. Г. Маллицкаго 1909 г. о 
дЪятельности Ташкентскаго городского общественнаго управленя говорит- 
ся по поводу Ташкентскихъ садовъ слЪдующее: р 

«Что касается городскихъ садовъ, то благоустройство ихъ оставляетъ 
желать многаго, ибо дума, за недостаткомъ средствъ, сокращаетъ см5тныя 
ассигнованя на этотъ предметъ до возможнаго минимума. Однако, ВЪ ЭТОМЪ 
отношени за послБднее время кое-что сдБлано. Въ 1908 г. разбитъ садъ 
на городской бойнЪ; весною 1909 г. произведены посадки тополей на но- 
вомъ христанскомъ кладбищф и на старомъ кладбищЪ по Старогоспиталь- 
ной улицЪ. Сверхъ того, въ 1908 г. посажено свыше 41/з тысячъ таловъ 
(ива) по магистральнымъ арыкамъ и въ оврагБ Бурджаръ, около новой бой- 
ни; эти посадки должны въ будущемъ давать собственный матералъ для 
ремонта ирригащонныхъ сооруженй». 

Средства на благоустройство городскихъ садовъ ассигновываются дЪй- 
ствительно очень незначительныя; необходимы уже теперь энергичныя мЪры, 
чтобы сады и скверы привести въ порядокъ, безъ чего имъ грозитъ гибель. 

Съ тою роскошною и разнообразною растительностью, какая свой- 
ственна благодатному Туркестанскому климату, можно имБть въ ТашкентЪ 
образцовые городске сады, парки и скверы. 

Уличныя древесныя насажденя въ Ташкент возникли большею ча- 
стью благодаря заботамъ самихъ домовладЪльцевь и землевладфльцевъ. Со- 
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гласно Сенатскому разъяснению отъ 21 апрёля 1892 г, № 3291, уличныя 
древесныя насажденя признаются городскою собственностью, но, какъ 
указываеть въ своемъ докладь городской голова Н, Г. Маллицый, Таш- 
кентская городская дума, заботясь о благообрази города и признавая 
невозможнымъ принять на себя попечеше объ исправномъ состоян 
уличныхъ насажденй, привлекла на помошь частную инищативу, дозволяя 
Участковладфльцамъ пользоваться этими насажденями и даже вырубать 
ихъ, но не иначе, какъ съ разрЪшешя городской управы и съ обязатель- 
ствомъ немедленной замфны вырубленныхъ насажденй новыми. 

За послЪдне годы однако наблюдается тенденшя со стороны домо- 
владфльцевъ къ сплошной вырубкЪ уличныхъ насажденй, вопреки обяза- 
тельному постановлению. Часть гласныхъ склонна видъть въ этомъ явлени 
простую меркантильность въ ущербъ благообразю города, 

Уничтожене уличной растительности обратило на себя внимаве воен- 
наго губернатора генералъ-лейтенанта А. С. Галкина; по его предложено, 
письмомъ отъ 23 января тек. года на имя городского головы, вопросъ этотъ 
былъ внесенъ на разсмотрёне городской думы. 

Содержан!е письма слЪдующее: 

„Изъ поступающихъ ко мнЪ журналовъ городской думы видно, что 
мноМя насущныя нужды города остаются неудовлетворенными за недоста- 
точностью городскихъ средствъ, а между тЪмъ древесныя насажденя по 
улицамъ города, составляющя, какъ то разъяснено въ рёшенм Правитель- 
ственнаго Сената, собственность города, безпрестанно вырубаются домовла- 
дДЪльцами въ свою пользу. 

Принимая во внимаше указанное разъяснеше Сената и зная по при- 
мЪру городовъ Самарканда и Петро-Александровска, что стоимость еже- 
годно вырубаемыхъ по улицамъ города деревьевъ достигаетъ громадной 
суммы, я полагаю, что если бы городское общественное управлеше приняло 
на себя вырубку подлежащихъ удалено съ улицъ деревьевь и посадку но- 
выхъ, то при правильной организаци этого дЪла и умЪлой эксплоатащи, 
городъ прюбрБлъ-бы новую оброчную статью, и такая постановка дла, 
помимо увеличеня городскихъ доходовъ, принесла-бы громадную пользу и 
в отношени благоустройства города, такъ какъ и вырубка и посадка де- 
ревьевъ производились-бы не произвольно, а по извЪстному выработанному 
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плану подъ наблюденемъ агентовъ городского общественнаго управленйЯя». 

Дума въ засБданм 16-го февраля т. г. образовала садовую комиссио 
для разработки вопроса объ оупорядочени древесныхъ насажденй по 
улицамъ города Ташкента. 

При обсужденм вопроса въ дум городской голова съ своей стороны 
отм5тиль назрфвшую необходимость озаботиться объ украшенм города 
упорядоченными насажденями, для каковой цфли городу придется, быть 
можетъ, взять въ свое вЪдБне всЪ уличныя насажденйя. 


Базары, Ташкентъ рзко отличается обилемъ базаровъ. Объясняется 
это развицемъ привозной торговли, причемъ, по установившемуся въ тур- 
кестанскихъ городахъ обычаю, для каждаго продукта отводится оОТДБлЛЬНыЙ 
базаръ, какъ наприм$ръ, клеверный, угольный, овощный, куриный и друг- 
Въ русской части Ташкента существуютъ слбдующе базары: 

1. Воскресенск! базаръ, главный и центральный базаръ для всего го- 
рода, расположенъ на площади въ 7.600 квадратныхъ саж., ограни- 
чиваемой Махрамскимъ просп., улицей Романовскаго, Джизакской и 
Ирджарской ул. ЗдБсь въ 8 корпусахъ лавокъ сосредоточена торговля всЪ- 
ми предметами и продуктами. Между корпусами расположены ряды лавокъ 
болЪе легкой конструкщи и навзсы. Зеленый рядъ обращаетъ на себя вни- 
мане обилемъ и разнообрамемъ овощей и зелени. За послЪдне годы 
Воскресенский базаръ сталъ тБсенъ, а потому часть торговли пришлось 
перевести на друмя площади и въ друмя мЪста, 

На Воскресенскомъ базарв проектируется возвести крытые ряды 
усовершенствованнаго типа съ холодильнымъ отдьленемъ. 

ВсЪ арендныя статьи на этомъ базарЪ приносятъ городу значитель- 
ный доходъ; на 1912 годъ доходу исчислено 68 тысячъ рублей. 


2. Куриный базаръ, расположен въ треугольник, образуемомъ ары- 
комъ Чаули, Махрамскимъ просп. и Московскаго ул.; какъ показываетъ 
самое назваше, на этомъ базар первоначально продавалась только до- 
машняя птица и дичь, но затЪмъ здбсь были построены еще мясныя лавки, 
доходъ на 1912 г, 5260 рублей, 
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| Въ текущемъ году на этой площади открытъ ‚привозный базаръ“, 
имБюЩИЙ цБлью торговлей съ возовъ удешевить продукты первой необхо- 
димости, съ недопущенемъ сюда скупщиковъ и перекупщиковъ. 

3. Дровяной базаръ, расположенъ смежно съ куринымъ базаромъ на 
площади, ограничиваемой Куропаткинскимъ проспектомъ, Духовской улицей, 
улицей Гоголя, владъыями Ташкентскаго ремесленнаго училища и зда- 
ными электрической станщи Ташкентскаго трамвая. Аренда мЪстъ и ла- 


вокъ на дровяномъ базарь дастъ городской кассв 1000 руб. въ 1912 году, 
какъ предположено по смЪть | 
4. Сфнная площадь расположена напротивъ дровяного базара по ули- 
ц$ Гоголя. 
} Здьсь торговля сЪномъ, саманомъ, соломой и люцерной. Дохода въ. 
пользу города исчислено по смЪтв на 1912 годъ 1900 руб. | 
5. Льсной дворъ и льсные склады расположены смежно у подножя горки 
Минъ-урюкъ и рядомъ съ депо Ташкентскаго трамвая. Здфсь производится 


торговля древесными и кустарными саженцами, не исключая даже плодо- 
выхъ деревець, строевымъ лБснымъ матераломъ, чями (камышевыя пле- 
тенки) и барданами (плетенки изъ распластаннаго камыша). Съ этого ба- 
зара городъ имфетъ получить въ 1912 году всего 71/» тыс. руб. аренды. | 

76, Скотопригонная площадь, занимаеть большую площадь ‘въ 9 де- 
сятинъ 400 квадр. саж. ограниченную арыкомъ Саларъ, Мармнской и 
Духовской улицами. На базар» устроенъ навЪсъ для пригоняемыхъ для про- 
дажи животныхъ и для осмотра ихъ ветеринарнымъ персоналомъ. Оборотъ 
скотской ярмарки: въ 1909 г. здЪсь продано было 20.337 лошадей, 6.496 
верблюдовъ, 699 ословъ, 24.341 головъ крупнаго рогатаго скота и 83.524 


головъ мелкаго, а въ 1910 г. 40.179 головы крупнаго и 211.229 головъ 
мелкаго. 


По смтЪ на 1912 годъ доходъ отъ скотопригонной. 
енъ ВЪ 24.894 руб.. а въ 1911 поступил 
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ЗДЪсь будетъ сооруженъ солидный корпусъ лавокъ, также ряды лавокъ и 
торговыхъ помъщен по другую сторону Марнской ул. отъ’ Первушин- 
скаго моста до Духовской ул. У самаго Салара, въ прозздЪ на конскй 
базаръ, расположены кузнечныя мастерскя; далЪе тянутся лавки для тор- 
товли сартовскимъ мыломъ и прочими припасами. Аренда со_всёхъ этихъ 
лавокъ и торговыхъ помбщенй исчислена на 1912 годъ въ 9060 рублей. 

ЗдЪсь приведенъ не полный перечень базаровъ въ русской части гор. 
Ташкента, но его достаточно, чтобы судить, какъ громадно и сложно въ 
Этой области городское хозяйство. 

Нын$ принятъ рядъ рёшительныхъ мЪръ для упорядочешя базаровъ, 
для увеличеня доходности городскихъ лавокъ и для урегулированя вообще 
торговли. 


Театръ. Довольно слабымъ мЪстомъ въ городскомъ хозяйствЪ являет- 
ся театральное дфло. Старое здане зимняго театра, не удовлетворявшее 
потребностямъ, превращено въ отдфлене для заразныхъ больныхъ. Зимнй 
театръ замняютъ сцена общественнаго собраня (на углу ул. Гоголя и 
Садовой ул. въ д. Вадьяевыху), сцена военнаго собрашя и сцена въ домь 
наслЬдниковъ Комм. Сов. Н. И. Иванова въ Гостепримномъ переулк$. 
Находящся въ городскомъ саду и выходящий фасадомъ на Московскую ул. 
лЬтн театръ совершенно устарЪлъ, тЪсенъ, имъетъ небольшую сцену, со- 
вершенно не оборудованную современными усовершенствованями въ теат- 
ральномъ дфлЬ. Въ виду всего этого создался проектъ постройки новаго 
театра стоимостью до ста тысячъ рублей, двухъ яруснаго, разсчитаннаго на 
1200 зрителей, предположено построить его въ томъ-же городскомъ саду. 


Народное образоване, 1 юля 1866 т. по почину немногочисленных 
русскихъ жителей Ташкента и при содЪйств!и военнаго губернатора Д. И. 
Романовскаго, была открыта на добровольныя пожертвованя въ русской 
части города Ташкента первая русская школа для совмЪстнаго обученя 
мальчиковъ и дъвочекъ. Къ 1 янв. 1867 г, въ этой школ было 11 дъво- 
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чекъ и 7 мальчиковъ, которые обучались Закону Божно, начальной арие- 
метикЪ, письму и чтению, а дБвочки, кромЪ того, рукодфлйю. На содержа- 
ще школы расходовалось всего 650 руб. въ годъ. 

Такъ было положено начало школьному дФлу въ русскомъ ТашкентЪ, 

Постепенно развиваясь, школьное дзло достигло къ настоящему вре- 
мени блестящаго состояня. „Ни одинъ изъ городовъ Туркестанскаго края, 
(говорится въ доклад городского головы 1909 г. о дБятельности Ташкент- 
скаго городского общественнаго управленя) не имЪфетъ такъ много учеб- 
ныхъ заведенй, содержимыхъ на городскя средства, какъ Ташкент“. 

Къ 1911 г. содержимыхъ на городскя средства школъ и училищъ 
было: 11 русскихъ и 2 русско-туземныхъ съ 46 преподавателями и препо- 
давательницами и 1954 учащимися обоего пола,—тогда какъ въ 1906 го- 
ду, т. е. пять лтъ тому назадъ, школъ и училищъ было только 7 съ 23 
учащими (вдвое меньше) и съ 805 учащимися (въ 21/» раза меньше). 

Въ настоящее время Ташкентское городское общественное управлеше 
содержитъ на свои средства: 1) первое четырехклассное городское мужское 
училище по положенно 1872 г, которое по постановлению городской думы 
рЪшено закрыть, постепенно, съ каждымъ годомъ, закрывая одинъ изъ 
младшихъ классовъ; 2) второе городское мужское училище, взамьнъ за- 
крываемаго мерваго; 3) шесть двухклассныхъ училищъ (имени И. С. Тур- 
тенева, А. В. Кольцова, А. С. Пушкина и 2-0е, 3-ье и 4-ое женское); 4) 
пять одноклассныхъ училищь (имени В. А. Жуковскаго, Н. В. Гоголя, Н. 
А, Некрасова, и женское) и 5) двухклассное и ‘училище и 
7-ое рус.-туз. училище, 

Всего къ учебному сезону 1911—1915 г.г. учащихъ въ городскихъ 
училищахъ и школахъ состояло: 18 учителей и 34 учительниць, а учащих- 
ся {459 мальчиковъ и 1133 дъвочекъ. 

а послЪдне годы Ташкентское городское общественное управле 
пожалЪло средствъ на школьное строительство. къ ‚нау 


Городское 4-хъ классное училище. 
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Къ началу того же учебнаго года вдвое расширено Пушкинское двухклас- 
сное женское училище, для чего сдБлана обширная и свЪтлая пристройка 
на углу Пушкинской ул, и Куропаткинск. просп. къ существующему зда- 
нию. Рядомъ съ 4-хъ классн. городск, училищемъ на Константиновск, просп, 
воздвигнуто отличное здаще, самое обширное изъ числа существ. школь- 
ныхъ зданй для помфщеня 3-го и 4-го двухклассн. женск, училищъ. Ку- 
пленъ и пристроенъ для мужск. училища имени А. В, Кольцова домъ Тю- 
менцевой на углу Хивинской и Шипкинской улицъ. 

Постройка перечисленныхъ училищныхъ зданй обошлась городу въ 
общей сумм съ субсидей отъ казны въ размЪрЪ 42.540 руб. до 200 ты- 
сячъ руб. 

Ташкентское городское общественное управлене не жалЪло средствъ 
на народное образоване. Въ первое десятилЪт!е существованя городской 
думы (1377—1837 г.г.) на школьное дзло въ ТашкентЪ израсходовано бы- 
л0—1081/› тыс руб., т. е. приблизительно 70/о городскихъ доходовъ, при- 
чемъ въ частности въ 1887 г. изъ городскихъ средствъ на народное обра- 
зован!е израсходовано было—14.700 рублей. 

За второе десятильте (1888 —1897 г.г) Ташкентское городское са- 
моуправлене израсходовало на школьное дЪло—200 тыс. руб., т. е, рас- 
ходъ города на нужды народнаго образовашя увеличился почти вдвое. 

За третье десятилЪе (1899—1907 г. г.) израсходовано было около 
420 тыс. рублей, т. е. вдвое больше, чЬмъ за второе десятильтЕе, 

Въ 1908 году, ассигновано было на народное образоване 681/» тыс. 
руб. т. е. уже 90/0 городскихъ доходовъ, въ 1909 году—70.870 руб,, въ 
1910 году -— 81.422 р., въ 1911 году— 91.843 рубл. 

По смЪтЪ на 1912 годъ на школьное дЪло ассигновано 99.640 руб. и 
кромЪ того на постройку новаго зданя для женскаго училища на Самар- 
кандской улицб 25800 руб. и на нЪкоторыя достройки еще 6320 руб. По 
сравнению съ расходомъ на школьное дЪло за 1886 годъ (14.700 р.) рас- 
ходъ на 1912 годъ увеличился въ 7 разъ, 

Съ 1906 года по 1912 годъ городсюе расходы на начальныя школы 
повысились на 1560/о, а число учащихся на 2059. 

Первая въ Туркестанскомь краб школьная перепись. 21 декабря 1908 г. 
Ташкентскимъ городскимъ общественным управлешемь была произведена 
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первая въ Туркестанскомъ краЪ однодневная перепись дФтей школьнаго 
возраста по русской части г, Ташкента съ цфлью подготовки матер!ала 
для дальн®Ишаго расширеня въ городз школьной сзти, Расходъ по этой 
переписи выразился въ 1054 р. 60 коп. Переписью установлено, что въ 
русскомъ городЪ въ то время было 3605 дЪтей въ возраств отъ 8—11 
лЬтъ, изъ которыхъ 1792 обучаются въ различныхъ учебныхъ заведеняхъ, 
а 1813 челов къ нигдз не обучаются. Изъ всего этого количества дзтей 
школьнаго возраста неграмотныхъ оказалось—1.109, (мальчиковъ 527, д$- 
вочекъ 575). 

1910—1913 г.г. должны быть отмЪчены въ жизни г. Ташкента интен- 
сивною дЪятельностью городского общественнаго управленя въ области раз- 
вит народнаго образован. Помимо добытаго, упомянутою выше переписью 


дьтей школьнаго возраста, при городской управЪ создано было въ распо- 


рядительномъ отдфлени, особое школьное бюро, на которое возложено 
упорядочене хозяйственной стороны городского школьнаго дЪла. 

По мЪрБ силъ и средствъ Ташкентское городское общественное уп- 
равлене не оставляетъ безъ матер!альной поддержки друмя, помимо герод- 
скихъ, учебныя заведеня, субсидируя Маринское училище 3.690 рублями 
ежегодно (до 1911 г.—4190 р.), профессональную школу А. М. Малинов- 
ской съ 1907 г. по 1500 р, Ташкентское коммерческое училище имени 
Цесаревича Алексья Николаевича путемъ обложеня особым сборомъ про- 
мысловыхъ документовъ (этотъ сйоръ даль въ 1907 г.—1420 руб., въ 
1908 г. —2750 р,, въ 1909 г.—3245 р, въ 1910 г. —5599 р. 50 к., въ 19 г, 
8967 р., 50 к ивъ 1912 году по 1-ое августа 3410 руб., а за пять съ ли- 
шкомъ лЪтъ всего 95.315 руб), второе городское 4-хъ классное по 
положеню 1873 года училище путемь найма помъщеня 2000 руб. 
(Ульяновская ул, д. Рядова), образцовое при учительской семинар м 
ское училище—225 руб. Субсидя НО училищу. с 


случаЪ если здане второй женской гимназм не будетъ готово къ откры- 
тю ея, предоставить для первыхъ классовъ гимназм наемное помфщене 
въ течене пяти лЪтъ, Сочувствуя всфми мЪрами просвЪтительнымъ идеямъ 
и нуждамъ народнаго образованя, Ташкентское городское общественное 
управлеше не отказываетъ въ матеральной помощи или въ иномъ содЪй- 
ств разнаго рода организащямъ и учрежденямъ въ ТашкентЪ. Такъ на- 
прим5ръ; 1) изъ городскихъ средствъ ежегодно выдается субсидя въ 500 
руб. Обществу вспомоществованя учащимся въ среднихъ учебныхъ заве- 
дешяхъ г. Ташкента; 2) постановленемъ городской думы въ 1912 году 
рЪшено выдавать ежегодно субсидю въ 1200 руб. Туркестанской пуб- 
личной библотекЪ (въ 1908 г. этой же библотекЪ было выдано единовре- 
менно 150 руб.); 3) Пушкинскому просвЪтительному обществу субсидию на 
библютеку въ размёрь 300 руб.; 4) въ 1909 г. думой было ассигновано 
700 р. на школьный праздникъ въ память писателя Н. В. Гоголя; 5) за 
неимшемъ въ ТашкентЪ народной аудиторм, Ташкентская городская уп- 
рава предоставляетъ свое помфщене для устройства засфданй, чтеня докла- 
довъ и народныхъ лекщй Туркестанскому Отдфлу Императ. Русскаго Гео- 
графическаго Общества, Пушкинскому просвЪтительному обществу, Тур- 


кестанскому обществу врачей и естествоиспытателей и др. 


Медино-санитарная часть. „Серьезно говорить о медицинской помощи 
населению за первые 15 лЪтъ русскаго управленя Ташкентомъ нельзя. Что 
могъ сдфлать одинъ врачъ \Мухамедъ-Ханаря Алюковичъ Батыршинъ съ 
18 мая 1869 г.) на 100.000 населеня, безъ больницы и премнаго покоя, 
при средствахъ въ первое пятил5те въ 200 р. въ годъ на прюбр5тене 
медикаментовъ и инструментовъ, Въ 1868 г., съ прибытемъ въ край К. П. 
фонъ-Кауфмана, въ ТашкентЪ было открыто первое лечебное заведен!е— 
Ташкентск военный лазаретъ, преобразованный въ 1870 г. въ Ташкент- 
с«й военный госпиталь 2-го класса на 415 кроватей“ *), 


*) А, И. Добросмысловъ. „Ташкентъ въ прошломъ и настоящень“ Гл, Х1. 
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Тузеиныя аибулаторм, Первая русская амбулатория вЪ городЪ Ташкент 
для туземныхъ женщинъ и дётей открыта 91-го декабря 1883 года. Возник- 


новеше этой амбулатории, первой не только въ ТашкентЪ, но и вообще 
въ Туркестанскомъ краз, обязано инищативь женщинъ-врачей Н. Н. Гун- 
дусь, А. В. Пославской и Е. Н. Мандельштамъ *), На содержаше этой 
амбулаторм расходовалось не болзе пяти тысячъ рублей въ годъ, въ томъ 
числЪ отъ города двЗ тысячи рублей. 

Съ 1895 года амбулатор!я эта содержится всецфло на городскя сред- 
ства и въ текущемъ 1912 году (2ая женская амбулаторя съ премнымъ 
покоемъ) по смЪтБ ассигновано 6283 рубля; премный покой разсчитанъ 
на 4 кровати. Завбдуетъ амбулаторей женщина врачъ М. А. Шишова и асси- 
стентомъ состоитъ женщина-врачъ Е. А. Штейнъ. Амбулаторныхъ больныхъ 
въ 1911 году было принято 21.985 и ими было сдфлано 24.148 посъщенйй. 

Въ 1884 году д-ръ медицины И. Деревянко отъ имени группы воен- 
ныхЪ врачей сообщилъ городскому управлению, что они предполагаютъ 
организовать правильную подачу медицинской помощи туземному населенйо 
въ формЪ амбулаторной лечебницы въ туземной части города; за отсут- 
стыемъ у нихъ средствъ на это благое двло, врачи, принимая на себя за- 
вБдыване лечебницей и подачу медицинской помощи безвозмездно, проси- 
ли думу принять всь расходы на оборудоваще и содержане лечебницы на 
средства города, 

Предложеше группы врачей сначала было отклонено по докладу ко- 
мисс, которой было поручено детально изучить этотъ вопросъ и котерая 
признала предложеше врачей нецфлесообразнымъ и неудобнымъ, въ виду 
ненадежности ПОлОЖеНЯ Но состоящихъ на и Е каждый 
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ской лечебницей; на вознаграждеше врачу комисыя рекомендовала думЪ 
ассигновать -не менбе трехъ тысячъ рублей, 

Горячее участе въ осуществлен и благого дЪла организащи медицин- 
ской помощи туземному населению проявилъ энергичный городской голова 
С. Р. Путинцевъ, 


Его усилями предложеше группы врачей и требованя думы были со- 
гласованы и дума въ 1886 г. утвердила проектъ устава лечебницы, по ко- 
торому семь врачей инищаторовъ, г.г. И. Деревянко, К. Бентковсюй, 
К. Дысскй, Д. Поленко, В. Покровский, С. Рабиновичъи С. Рышковскйй, поль- 
зуются звамемъ учредителей и дЪйствительныхъ членовъ Ташкентской го- 
родской лечебницы и принимаютъ на себя обязанность подачи по очереди 
ежедневно медицинской помощи безвозмездно; средства на содержаше ле- 
чебницы всецфло даетъ городъ и отъ усмотрБня городской думы зависитъ 
расширить, преобразовать лечебницу и даже совершенно закрыть ее; такимъ 
образомъ 15-го мая 1886 года была открыта 1-ая амбулаторная мужская ле- 
чебница; на содержанше ея была ассигновано по 1570 рублей въ годъ. 

Въ 1894 году „автономное“ управлеше лечебницей прекратилось и за- 
вЪъцыване амбулаторей ввЪряется врачу, приглашенному на службу городомъ 


Въ 1895 году завБлующимъ лечебницей состоялъ врачъ Я. Б, Магне- 
штейнъ, а съ 1-го августа 1897 года по се время 1-ой мужской амбула- 
торей завдуетъ д-ръ медицины А. Л. Шварцъ. 

На содержаше амбулатор!и въ текущемъ 1912 году по смЪтБ ассиг- 


новано 10.173 рубля. 

Штатъ амбулатори состоитъ изъ врача завфдующаго, его ассистен- 
та, четырехъ фельдшеровъ ‘и двухъ фельдшерскихъ учениковъ. 

Съ 1900 года функщонируетъ вторая женская амбулаторя въ тузем- 
номъ город®, открытая по инищатив$ тородского головы И. А. Ладыжен- 
скаго; первая завъдующая этой амбулатормей была женщина-врачъ А. Н. 
Предтеченская. На содержане амбулаторм отпускалось по три тысячи руб. 
въ годъ. Амбулаторя эта быстро расширилась; быль открытъ премъ ста- 
щонарныхъ больныхъ. Въ текущемъ году на содержане этой амбулатори 
(3-ья женская амбулаторя съ премнымъ покоемъ) ассигновано 9985 руб- 
лей; число кроватей для родильниць и тяжело больныхъ доведено до 11-ти. 
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Нынё завфдуетъ амбулаторей жинщина-врачъ М. В. Гоби и ассистен- 
томъ состоитъ женщина-врачъ В. М, Дыльницъ, ы 
Амбулаторныхъ. больныхъ въ 1911 году было 15.299 человЪкъ, они 


сдБлали 17.363 посбщенй. 


Городская больница. На первомъ планЪ среди городскихъ лечебныхъ 
заведен города Ташкента стоитъ городская больница, устроенная по па- 
ВИЛЬОННОЙ систем, открыта въ 1898 году въ видЪ лечебницы. Зав$дую- 
щимъ лечебниией былъ приглашенъ докторъ Я. Б. Магнештейнъ, который 
и завЪдуетъ городской больницей до сего времени. 

На устройство больницы городъ получилъ субсидию изъ земскихъ 
суммъ въ разм5рВ 25 тыс. руб. 

Въ 1901 году лечебница была обращена въ больницу съ отдЗленями: 
терапевтическимъ, хирургическимъ, женскимъ и заразнымъ. 

Плата съ больного на полномъ содержанм была установлена по 50 к. 
въ сутки; такса эта остается въ сил по настоящее время, 

Въ больницЪ, разсчитанной на 90 кроватей штатныхъ и пять запасныхъ, 
въ дЪйствительности почти постоянно помфщалось не менЪе 120 больныхъ 
а иногда доходило до 150, при чемъ почти всегда болЪе 500/о больныхъ 
иногороднихъ—изъ у5зда, изъ другихъ областей края, пришлыхъ изъ раз- 
ныхъ губернй Росси, а между тЪмъ больница предназначена была обслу- 
живать нужды города и помфщеня ея не были разсчитаны на такое гро- 
мадное количество больныхъ, 

За послфдне годы переполнене городской больницы и недостатокъ 
въ ней мЪфстъ стали особенно ощутительны, 

Врачамъ больницы непрестанно ставились въ вину отказы въ премв 
больных, городскому управлению. постоянно предъявлялись обвиненя вв 
томтъ, что больница тЪсна и предъявлялось требоване расширить городскую 
больницу, дЪлались указашя на необходимость устроить вторую больницу 
въ туземной части города. 

. Обвиненя эти не считались съ тем, что наряду съ заботой о на- 
родномь здрави на городскомтъ управленйи лежать и друпя многочисленныя 
обязанности по городскому благоустройству, что платежныя силы населе- 
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Городская больница, 
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Ня не безграничны и что распредБлене смЪтныхъ расходовъ нормируется 
общими нуждами въ городскомъ хозяйствЪ, 

Въ текущемъ году на медицинскую, санитарную и ветеринарную 
части ассигновано 138 тыс. рублей, что составляетъ 10°/о всБхъ см5тныхъ 
расходовъ. 

ТЪснота больницы и недостаточность медицинскаго персонала отчасти 
устранены въ текущемъ году постройкою особаго венерико-сифилитическаго 
отдфленя, которое уже вполнЪ оборудовано, 

На постройку этого отдфленя отпущены изъ земскихъ средствъ 431/2 
тыс. рублей съ тЪмъ, чтобы въ теченм 231/2 лЪтъ восемь кроватей были 
предоставлены безплатно въ этомъ отдвлени для больныхъ трехъ коренныхъ 
областей края (Сыръ-Дарьинская, Самаркандская и Ферганская). 

Всего въ настоящее время въ городской больниц® семь корпусовъ, въ 
томъ числЪ два заразныхъ и два для венериковъ и сифилитиковъ. 

На содержане больницы въ текущемъ году ассигновано 75.538 руб. 


Въ 1906 году на содержан!е городской больницы было 


отпущено , 5 Я Е . 40.386 руб. 
въ 1907 году . ы д 5 . . 42.801 › 
» 1908 › . . . . . . 44.646 › 
51909 ь . . . Ви» 
> 1910512 : 5 * “ = 21:928' > 
оО жи. : ы Ё . . 47.862 » 


все безъ стоимости лекарствъ и припасовъ, отпускаемыхъ изъ городской 
аптеки. 

МедицинскЙ персоналъ больницы въ тек. году состоитъ изъ старшаго 
врача, трехъ врачей ординаторовъ, шести фельдшеровъ и девяти сестеръ ми- 
лосердя; на продовольствие больныхъ отпускается по 38 коп, въ день, 
число кроватей съ августа мЪсяца, съ открытемъ венерико-сифилитиче- 
скаго отдЪленя въ 36 кроватей, 126 штатных и 5 запасныхъ. 

Въ докладной запискз 1909 г. городского головы Н. Г. Маллицкаго 
о дъятельности Ташкентскаго городского общественнаго управлешя указы- 
вается, что «прекрасно оборудованная, щедро снабженная лечебными сред- 
ствами и обслуживаемая отличными врачами (Я. Б. Магнетштейнъ и М. И, 
Слонимъ), Ташкентская городская больница пользуется извЪъстностью да- 
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леко за предфлами нашего города, и въ ней постоянно можно найти боль- 
ныхЪъ, прибывшихъ нарочно, съ цЪлью полечиться здЪсь, изъ городовъ Фер- 
танской и Самаркандской областей... Содержане больницы всею тяжестью 
падаетъ на городскя средства. Это т5мъ болЪзе несправедливо, что собст- 
венно ташкентскихъ гражданъ лечится въ больницф очень немного (170]о). 
Остальные больные земске (135/5), пришлые изъ Европейской Росси и Си- 
бири (67°/6), иностранные подданные, преимущественно бухарцы (20°), и 
желёзнодорожные служащее (10/о).» 
Дъятельность городской больницы съ каждымъ годомъ расширяется, 
что явствуетъ изъ слЗдующей таблицы: 
Число больныхъ. Проведено дней. 


Въ 1906 году . . . 1851 31.401 
» 1907 » р : : 2122 34.525 
» 1908 » С Е .. 2258 36.212 
» 1909». 2 : 2151 39.991 
» 1910 » - С . 2234 43.210 
» 1911 » Е х ь 2109 44.601 


Такимъ образомъ въ 1911 году число больныхъ, пользовавшихся услу- 
гами больницы, превышало 193 человЪкъ въ день. Должно отмЪтить, что 
въ городскую больницу доставляются со всего города и его окрестностей 
раненные и потерпфвше отъ несчастныхъ случаевъ, а также трупы для 
вскрытия. 

Областная администращя предлагала Ташкентскому городскому обще- 
ственному управлению установить больничный сборъ, но полученныя по 
Этому вопросу свЪдЪня и матералъ въ обширномъ докладв управы приве- 
ли городскую думу къ убЪжденйо, что больничный сборъ крайне невыго- 
денъ. 

Громаднымъ затруднешемь для городского самоуправленя служить 
неаккуратная уплата денегь за содержане въ больниц (съ заразныхъ и 
неимущихъ плата не взимается), вслЪдстые чего образовались громадныя 
недоимки за пользовавшимися леченемъ въ Ташкентской городской боль- 
ницБ. Общ счетъ больничной недоимки находится въ слБдующемв видЪ: 
подлежало къ поступлению за время съ 1901 года по 1912 года 106.782 р. 
32 к.; всего поступило за это время 10,547 р, 56 к. исключено постано- 
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вленями думы за безнадежностью 2912 р, 28 к.; осталось въ недоимк$ на 
1-е января 1912 года 93.322 р, 54 к. 
При городской больниц имЪфется амбулаторя для приходящихъ боль- 
ныхъ; движене больныхъ слфдующее: 


Число больныхъ. Число посфщенй. 
въ 1908 г. 10236 14934 
> 1909 г. 11853 16895 
› 1910 г. 12282 18525 
» 191 г. 12086 18596 


Въ текущемъ году предстоитъ значительное расширене помфщенйя, 
отведеннаго для амбулатор!и; въ текушемъ-же году предстоитъ постройка 
часовни и новаго помфщеня для мертвецкой. 

КромЪ того, дума въ засфдани. 12. го апрля тек. года образовала 
думскую комиссшю съ учасмемъ больничнаго комитета и санитарнаго со- 
вЪта, на которую возложила чрезвычайно серьезную задачу— разсмотр5ть 
детально положене и нужды городской больницы и обсудить возможно 
дальнЪйшее расширен!е ея, 

По предложению высшей администащм края, по поводу необходимости 
устроить премный покой для временнаго разм5щеня душевно-больныхъ 
изъ числа жителей города Ташкента до оправленя въ Перовскую психатри- 
ческую больницу, городская дума въ засБдани 18 юля тек. года сдБлала 
постановлене о наймЪ подходящаго помфщеня на двЪ палаты, мужскую 
и женскую, по двЪ кровати въ каждой и полное оборудоваше премнаго 
покоя. 

Расходъ на медицинскую помошь населению занимаеть въ бюджеть 
Ташкентскаго городского общественнаго управленя второе мЪсто. 

Изъ анализа бюджета города Ташкента за 1911 годъ видно, что на 
медицинскую, санитарную и ветеринарную части израсходовано 11,:0/о об- 
щаго расхода, при 260/о на благоустройство, 11/5 на городекя сооружешя 
и 9,30/о на содержаше городского общественнаго управленйя. 

Ни одинъ изъ городовъ Туркестанскаго края, говоритъ въ своемтъ до- 
кладЪ городской голова Н. Г. Маллицй о дЪятельности Ташкентскаго 
городского общественнаго управленя, не имфетъ столь широко и плано- 
мЪрно поставленной медицинской части, какъ Ташкентъ, 
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КромЪ городской больницы и городской аптеки, къ услугамъ жителей 
Ташкента имъются тая лечебныя учреждешя какъ 1-ая, 2-ая и 3-ья ам- 
булатори въ туземномъ городё и амбулатор!я городового врача, а съ 1909 
года съ пособемъ изъ городскихъ средствъ амбулаторя общества естество- 


испытателей и врачей при городской аптекЪ. - 


Городская аптека. Аптека была открыта хозяйственнымь управленемъ 
города въ 1874 году на средства туземной части города первоначально 
ДЛЯ безплатнаго отпуска лекарствъ туземному населенйо. 

Ходатайство, возбужденное въ томъ-же году о томъ, чтобы этой ап- 
текЪ предоставить права вольной аптеки, было М. В. Д. отклонено, тёмъ 
не менЪе, въ силу необходимости, платный отпускъ лекарствъ произво- 


дился пришлому населению. 


Въ 18178 году аптека была передана городу, о чемъ состоялось поста- 
новленше городской думы 1-го февраля 1878 года; при обсуждени этого 
вопроса въ думЪ совЪщательный членъ городской управы докторъ медицины 
|огансонъ въ обширной запискЪ обрисовалъ состояше аптеки и предложилъ 
передать ее въ частныя руки, какъ предпр яте, неимБющее правъ и невы- 
годное, 5 к 

Предложене это къ счастью не прошло; городская аптека вскорЪ 
получила право вольной продажи лекарствъ и функщонируетъ ` 15 насто- 
ящее время, Постепенно ‘развивая свою дДЪятельность, городская аптека 
сдълалась образцовымъ учреждемемъ, солиднымъ и доходнымъ городскимъ 
предпрятемъ подъ управлешемъ К. Б. Бетгера, который принялъ на себя 
завфлыване городской аптекой въ 1899 году и м. о : 
ЕВА города. ны въ течени 13 мать : 


Выручено отъ продажи, В ъ ‘ . 66.781 › 
Отпущено безплатно по заготов. цён® на $ ‚ 11.806 › 


За химическя и микроскопическя изслЗдованя . . 1.992 » 


86.528 руб. 


Израсходовано на покупку медикаментовъ, припа- 


совъ, посуды и проч. на. к . 41141 руб. 
Содержаше аптеки и личный составъ , ;. ‚24196 » 


Итого 71.267 руб. 

Чистая прибыль составляетъ . о Е . 15.261 руб. 

Кром того, наличное состояше товара и инвентаря къ 1-му 
января 1912 года по сравненшю съ остаткомъ на 1-ое января 1911 года 
увеличилось на сумму 3.449 рублей. 

Изъ городской аптеки производится безплатный отпускъ лекарствъ 
во всЪ городскя лечебныя заведеня, чинамъ полищи, школьникамъ, не- 
имущимъ жителямъ и по требованямъ санитарнаго врача для производства 
дезинфекци при инфекшонныхъ заболЪваняхъ. 

До 1910 года городская аптека помфщалась въ наемномъ здани, 1-го 
января она перешла во вновь выстроенное городомъ спещально для аптеки 
прекрасное обширное помфщене съ квартирою завфдующему аптекой. 

Въ 1909 года начала функшонировать при городской аптекЪ амбула- 

`торя общества естествоиспытателей и врачей, 

Двятельность амбулаторм <тЗдую щаз 

Всего съ основаня амбулатори по 16-е августа тек. года было т 
т 13.920 человькъ: въ 1910 году 3456, въ 1911 году 5138 и въ ия 
‚году по 16 т ое 


В 


долгое время было самымъ слабымъ м$стомъ въ сложномъ городскомъ хо- 
зяйствЪ. Упорядочене санитарнаго состоянНя города стало осуществляться 
лишь за послёднее десятилЬ те. 

До 1909 г. санитарный надзоръ за громадной территорей Ташкента 
лежалъ на городовомъ врачъ. Лишь съ этого времени городским управлешемъ 
былъ назначенъ спещально санитарный врачъ. Къ обязанностямъ санитарнаго 
врача относятся: осмотръ  торгово-промышленныхь заведешй, лавокъ съ 
пищевыми продуктами, дворовъ и т. п., производство дезинфекщи въ част- 
ныхъ домахъ, гдв случаются заразныя заболфванйя, а также наблюдене 
во время эпидемй за больными, пользующимися лечешемъ на дому. Ин- 
струкц для санитарныхъ врачей утверждена городскою думою лишь въ 
началь прошлаго 1911 года. 

Второй санитарный врачъ для русской части гор. Ташкента назна- 
ченъ въ 1909 году. 


Санитарный совфтъ. Въ 1908 г, по случаю появленя въ Ташкент хо- 
лерной эпидемми былъ, учрежденъ при городской управЪ санитарный со- 
вЪтъ изъ представителей города и врачей. Тогда-же русская часть Таш- 

_ кента_ ‘была подраздфлена на 12 санитарныхь участковъ, при чемъ въ 
каждый участокъ были назначены изъ желающихъ обывателей санитарные 
попечители, на обязанности которыхъ лежало производство осмотра дво- 
ровъ и наблюдене за исполнемемъ жителями санитарныхъ правилъ. Сани- 


тарные попечители были снабжены особыми книжками съ отрывными ли- 
стами, въ которые заносились требованшя попечителя къ домовладфльцу | 
объ устранени обнаруженныхъ УЕ Обь а 
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становлене городской думы организовать санитарную экспедищю для рус- 
ской части города Ташкента въ составф двухъ инспекторовъ и двухъ над- 
зирателей при нихъ. 

Весь городъ былъ раздфленъ на два рана по числу санитарныхъ 
инспекторовъ и для нихъ была выработана инструкшЯ. 

На санитарнаго инспектора возложено наблюцене за санитарнымъ 
благоустройствомъ ввЪреннаго ему рана, при чемъ онъ долженъ обра- 
щать особое внимане на детальное изучен!е своего района съ санитарной 
точки зр5ня и производить систематическое обслбдован!е его. Надзору 
подлежатъ всЪ обывательске дворы, всякаго рода торгово-промышленныя за- 
веденя, публичныя и общественныя мЪста, гостинницы, номера, постоялые 
дворы, караванъ-сараи, харчевни, чай-хане, рестораны, буфеты, столовыя 
и разныя заведеня трактирнаго промысла, торговыя бани, парикмахерсвя 
и цирульни, мясныя и рыбныя лавки, хлЪбопекарни, кондитерскя, булоч- 
ныя и сушечныя, заведешя фруктовыхъ водъ и квасовъ, конфектныя и пря- 
ничныя заведеня, мельницы, фабрики, заводы, склады и всякаго рода ма- 
стерскя, типограф!и, красильни, прачешныя, лФсные дворы, ассенизашонные 
обозы и вс базары, за исключенемъ Воскресенскаго и Куринаго, непо- 
средственный надзоръ за которыми порученъ санитарному врачу. 

Согласно инструкцм санитарные инспектора должны представлять, 
каждый по своему раюну, ежемЪсячныя вЪдомости о своей дЪятельности, 
гдЪ должны быть изложены свЪдБня о произведенныхъ осмотрахъ, свфдЪ- 
ня о количеств составленныхъ протоколовъ и о штрафахъ, наложенных 
мировыми судьями за санитарныя нарушен. 

По отчетамъ дЪятельность въ 1911 году выразилась въ слфдующемъ: 

По 1-му раюну (1—8 полицейсяе участки, вся правая сторона горо- 
да по течению арыка Чаули). 

Произведено 2478 осмотровъ, изъ нихъ удовлетворительныхъ оказа- 
лось 1868, въ числЪ остальныхъ 610 осмотровъ, давшихъ неудовлетвори- 
тельные результаты, вошли дворы и торгово-промышленныя предпряя съ 
большими дефектами и антисанитарнымъ состоящемъ. За неисполнене са- 
нитарныхъ требованйй было составлено 99 протоколовъ, по которымъ было 71 
приговоръ мировыхъ судей и виновные оштрафованы на сумму 1480 рублей. 

По 2-му раюну (9. 18 полицейске участки, вся лЪвая сторона по те- 


5280 


ценйо арыка Чаули; наиболЪе разбросанный изъ двухъ раюновъ, съ об- 


ширными окраинами). 
Осмотровъ произведено 2334, неудовлетворительныхъ оказалось 1822, 


протоколовъ составлено 67, по которымъ состоялось 43 приговора миро- 
выхъ судей со штрафами на сумму 719 рублей. 

Владьшя съ небольшими нарушенями ’ обязательныхъ постановленй 
по санитарной части, при общемъ опрятномъ содержанйи, считались удо- 
влетворительными; серьезныя-же нарушеня вызывали соотвётствущя мЪро- 
прятя. При первомъ обходЪ дФлались устныя указаня, когда осмотръ да- 
валъ неудовлетворительный грезультатъ; при повторномъ посфщени, если 
указаня инспектора были оставлены втуне, владльцу вручалось письмен- 
ное извъщеше и назначался крайнй срокъ для исправленя отм5ченныхъ 
дефектовъ и лишь при новой повзрк® составлялся уже протоколъ въ твхъ 
случаях, когда владЪлець продолжалъ игнорировать требоване инспекщи. 

Такихъ письменныхъь извьщенй въ 1-мь раюнё было 527 и во 
второмъ 517. 

Обходы по раюну производились ежегодно, кром$ праздничныхъ дней, 
и въ среднемъ за день было свыше 20 осмотровъ у сбоихъ инспекторовъ. 

Съ учрежденемъ института санитарныхъ инспекторовъ, дЪятельность 
санитарныхъ попечительствъ совершенно прекратилась, хотя санитарные 
попечители, собственно, не упразднены. 

Къ числу мБропрятй, предпринятыхъ тгородскимъ управленемь въ 
заботахъ его о санитарномт благоустройствЪ, относится также санитарное 
бюро, образованное въ 1909 году при городской управЪ. На бюро возло- 
жено собиране, обрабатыване и ИЯ свБдБн о заболЪваемости 
въ городЪ. 


СвЪдВня эти публикуются въ формЪ ежемъсячныхъ бюллетеней. °^ 


ИЕ 


Городская скотобойня. 


для крупнаго рогатаго скота; 2) убойный павильонъ для мелкаго скота; 
3) остывочное отдЪлене; 4) машинное отдлен!е; 5) утилизащонный заводъ 
и 6) сборная станцй. 

Постройка произведена концессонеромъ Арифъ-Ходжа Азисъ Ходжи- 
новымъ, стоимость ея 319.475 руб. Сверхъ того, за счетъ городской кассы 
было произведено работъ на 5.078 руб. и сверхсмЪтныхъ работъ на 
22.635 руб. Присоединяя къ этимъ цифрамъ вознаграждеше техническому 
надзору въ суммЪ 11.448 руб. и стоимость добровольно построенныхъ 
концесстонеромъ салотопеннаго завода и мазутнаго резервуара въ 3476 руб., 
получимъ, что общая стоимость сооруженйя городской скотобойни вырази- 
лась въ суммЪ 362.112 руб. 

Бойни отданы концесс!онеру, согласно подписаннаго 9 сентября 1905 г. 
контракта, на 6 лЪтъ, съ т5мъ, что онъ ежегодно уплачиваетъ городу 5.000 
руб. Открыты бойни 16 августа 1908 г. Техническй надзоръ за сооруже- 
немъ боенъ былъ ввфренъ Ташкентскою городскою думою инженеру 
В. С. Гейнцельману. 

Обратный переходъ боенъ въ распоряжеше города долженъ состоять- 
ся 8 августа 1913 г. 

Завфдывалъ бойнями дЪятельный и энергичный ветеринарный врачъ 
А. А. Романовъ, скончавшийся 12 апрфля 1909 г. НынЪ бойни находятся 
въ завфдывани опытнаго ветеринарнаго врача К. Е. Сорокина. Санитарное 
значеше Ташкентскихъ городскихъ боенъ поднимется еще болЪе, когда до 
нихъ будетъ доведена вЪтка электрическаго трамвая и когда предста- 
вится возможнымъ установить перевозку мяса съ боенъ на особо приспосо- 
бленныхъ платформахъ. 

На городской скотобойнЪ предполагался и убой свиней въ отдфльномъ, 
приспособленномъ для сего, павильон съ осмотромъ свинныхъ тушъ за 
установленную плату, но туземное населене возбудило ходатайство, чтобы 
свинебойня не устраивалась тамъ; несмотря на то, что свинебойня была-бы 
достаточно удалена отъ главнаго убойнаго павильона, туземцы все-таки 
боялись оскверненя мяса: оскверненя могли перенести мухи. 

Городское управлеше, во имя релиозныхъ требованйй мусульманъ, уважи- 
ло ходатайство и свинебойня не была оборудована, дабы не осквернять новую 
бойню въ глазахъ населения, Вм5стВ съ тЬмъ городъ купилъ у концесстонера за 


Что-же касается азатской части Ташкента, то необходимо отм$тить, 
что туземцы почти не потребляютъ колодезной воды, признавая ее мертвой, 
предпочитая воду изъ водоемовъ (хаузЪ), хотя теперь постепенно свыка- 
ются съ колодезной водой и въ засбданяхъ думы неоднократно слышались 
заявленя туземныхъ гласныхъ о необходимости увеличить число колодцевъ 
общественнаго пользованя въ туземномъ городъ. 

БъднЪйшая часть населен!я русскаго города потребляетъ воду, проте- 
кающую по уличнымъ арыкамъ, гдБ вода крайне загрязненная. 

Ташкентское городское общественное управлеше весьма озабочено 
сооружешемъ водопровода съ канализащшей и въ комисби разрабатывается 


проектъ по этому вопросу. 


Поля орошения. Серьезной заботой для Ташкентскаго городского управ- 
леня является упорядочене вывоза нечистотъ. Вывозомъ нечистотъ изъ 
русскаго города занимаются частные предприниматели, имвюще для этой 
цфли 72 бочки, военно-инженерное вЪдомство—38 бочекъ и городская 
тюрьма—7 бочекъ. 

До 1910 года нечистоты вывозились въ мЪста, отведенныя городскимъ 
управлешемъ, сливались тамъ въ ямы и зарывались; зловоне, распростра- 
няемое при этомъ примитивномъ способЪ, всегда вызывало многочисленныя 
жалобы со стороны владфльцевъ участковъ сосЪднихЪъ съ мЪстомъ свалки 
нечистотъ, 

Съ 1910 года дБло удаленя нечистотъ изъ города преобразовано; къ 
обезвреживанию нечистотъ примненъ новый способъ, состоящй въ раз. 
ливкЪ нечистотъ по поверхности земли и немедленной запашкЪ на глу- 
бину не мене 4-хъ вершковъ. Бактерлогическя изслфдованя показали, 
что по истечеше 24 часовъ послЗ запашки заразныя бактер!и отсутствуютъ 
на поверхности и на глубину до дюйма, по истечеши-же трехъ сутокъ зараз- 
ныхъ началъ ньтъ во всей толщЪ запашки, Такое запаханное поле готово 
къ посБву черезъ мЪсяцъ, 


Городское управлене сдало агроному А, К. Яхимовичу въ аренду на 
16 льтъ участокъ земли, м5рою въ 112 десятинъ по арыку Кара-су въ 


ЗАКЛЮЧЕНТЕ. 


Общее Присутсте Управы постановлещемъ своимъ отъ 14 1юня те- 
кущаго года поручило мн составить къ 30 августа краткй очеркъ о 
дВятельности Ташкентскаго городского обшественнаго управленНя за 35 
лЪтъ его существованйя. 

Въ виду краткости срока я предполагалъ ограничиться лишь докла- 
домъ съ возможно пространными цифровыми данными, полагая, что въ та- 
кой скромной рамкЪ можно будетъ съ успбхомъ выполнить возложенное 
на меня поручеше, тЪмъ болЪе, что по должности городского секретаря 
часть матер!ала для этой работы мнЪ хорошо извфстна и вообще легко до- 
ступна. 

Въ моемъ распоряженм были 41 томъ думскихъ журналовъ съ 1817 
года, (1216 протоколовъ думскихъ засфданй) архивь и дБла управы, 
нЪсколько обширныхъ докладовъ городского головы Н. Г. Маллицкаго и 
очеркъ г. Добросмыслова «Ташкентъ въ прошломъ и настоящемъ. » 

Но съ первыхъ же шаговъ моей работы выяснилось, что на выполне- 
не задачи въ самыхъ скромныхъ размфрахъ требуется не менфе года усид- 
чиваго труда. 

Одни лишь думске журналы за этотъ перюдъ времени являются сво- 
его рода эпопеей дЪятельности цфлаго ряда лицъ, входившихъ въ составъ 
городского общественнаго управлен/я. 

Я быль лишенъ возможности использовать въ такой короткЙ срокъ 
весь цфнный матер!алъ, находившся въ моемъ распоряженм и мой сла- 
бый трудъ далеко не освтилъ должнымъ образомъ цфлую эпоху город- 
ского самоуправленя за 35 лЬтъ, тЬмъ не менфе, изложенныя въ очерк 
данныя даютъ возможность утвердительно сказать, что городское обще- 
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слвённое управлен{е, пользуясь городовымъ положешемъ 1810 года, довело 
ВЪ кратюй перюдъ своего существован, при неблагопрятныхъ ‘условяхъ, 


тородское хозяйство и благоустройство до возможныхъ и желательныхъ 
ступеней развит. 

Къ числу неблагопрытныхъ обстоятельствъ, тормозившихъ дфятель- 
ность городского управлешя, слфдуетъ отнести прежде всего совмБщене въ 
одномъ лицЪ въ течени продолжительнаго срока’ (болфе 25 лфтъ) обязан- 
ностей городского головы съ должностью начальника города. Совмёщене 
это, вызванное въ свое время политическими соображенями во вновь за- 
воеванномъ краз, цфлесообразное для города, гдЪ на памяти 905/ населеня 
прошло деспотическое владычество хановъ, гдф населене сжилось съ вЪ- 
ковыми восточными обычаями своими, съ течешемъ времени неминуемо 
явилось тормазомъ въ дфлЪ городского хозяйства въ виду огромной слож- 
ности обязанностей какъ городского головы, такъ и начальника города. 

Лишь съ 1905 года должности городского головы и начальника города 
были раздЪлены и во главЪ городского самоуправлен!я съ 20 января 1905 г. 
по назначению генералъ-губернатора сталъ отставной генералъ-маюръ В. Н; 
Рыбушкинъ. 

2) Неблагоприятныя условя несомнЪнно состояли и въ томъ огромномъ 
количествЪ владЪнй со сложной регистращей туземныхъ имуществъ, 
налогъ съ которыхъ составляетъ главный рессурсъ для городской казны; 
также въ общей разбросанности частныхъ владЪн!Й по обширной террито- 
р!и города съ его необъятной ирригащонной сЪтью, вызывающей значи- 
‘тельные расходы городскихъ средствъ, которыя могли бы быть при другихъ 
обстоятельствахь использованы на иную отрасль городского хозяйства: 
равно въ отдаленности Ташкента отъ всфхъ торговыхъ центровъ Росси и 
получеше предметовъ первой необходимости, въ сравнительно недавнемъ, 
прошломъ, ре РСложЬими транспортами. а ‘улучшене 2 послд- 
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шинства служащихъ городского общественнаго управленя, также скучен- 
ность и тЪсноту помфщенй, большею частью до послфдняго времени на- 
емныхъ и въ огромномъ большинствЪ совершенно неприспособленныхъ и 
крайне неудобныхъ. 

Не смотря на перечисленныя неблагопр!ятныя обстоятельства, Таш- 
кентское городское общественное управлене, получивъ 35 лЬть тому на- 
задъ въ свое вфдЪн!е неблагоустроенное хозяйство небольшого русскаго по- 
селен, успЪшно использовало полученныя права, приведя городъ къ подо- 
бающему столиц края положен, и, поставивъ городское хозяйство на 
должную высоту, оправдало довЪр{е, оказанное городу первымъ генералъ- 
губернаторомъ Туркестанскаго края генералъ-адьютантомъ К. П.фонъ-Кауф- 
маномъ, которому благодарная Городская Дума, отмЪтивъ въ засъданяхъ 
своихъ 15 декабря 1877 г. и 28 января 1878 г., что введенемъ городового 
положеня городъ Ташкентъ всецфло обязанъ личному труду, участ и 
попечению его объ управляемомъ краЪ, поднесла К. П. фонъ-Кауфману зва- 
не перваго гражданина города Ташкента и постановила’ повфсить въ залЪ 


думскихъ засъданй портретъ его. 


Городской секретарь .Д. Бродский. 


Городъ Ташкентъ 
«20» августа 1912 года. 


| 
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А. 


Александровъ Андрей Александровичъ 
Алекебевъ Иванъ Ермолаевичъ 
Александровъ Аасксандрь Алоксандровичъ 
Абрамеонъ Густавъ Егоровичь. 
Атамаловъ Григорй Степановичь 
Агамаловь Николай Отепановичь 
Автоновъ А. Й. 8 . . 
Апешкевить Фролъ Михайловичъ 
Апрлковъ Петрь Ивановичь 
Александровичь Евген й Алекефевичь 
Ахметь Ходжа Бури Ходииповь 

Абду Маликбай Миръ Азисовъ, 

Ашуръ Мухамедъь Бай Назирь Магометовъ 
Абду Маликъ Абду-Азимовъ 

Арифъ-Ханъ Шарифъ Ходжаевъ 5 
Ахметь Уоджа Абдрашить Ходжиновъ . 
Арифъ-Ходжа Шарифъ-Ходжа Казевъ 
Абду-Хомутъ Ходжа Шадманъ Ходжинипевъ, 
Азнеъ Ходжа Шарипь Ходжиповъ 
Арипджашь Азисъ Ходжишовъ , ы 
Абдумаликбай Абду Азпмовъ 5 
Аблу-Шукуръ Аксакалъ Мулла Абду Азимовъ 
Афтабъ Ходжа АЙ Ходжиновъ. 

Ашрафъ Ханъ Шарифъ Ходжаевъ 

Асиль Авсакаль Расуль Магомедовь 


Арифъ Ходжа Азисъ Ходжиновъ, . 
Алла-Бульбекъ Джурабевовь . 
Абду Рахимъ Абду Васиковъ . ы 
Арифджанъ Мазлябаевъ р. а 


Абду Бадыръ Ходжа Абдуранибаевь . 


юань 


Колич, 
'думскихъ, 
сессйй. 


а кА к р о а а оо ыы 


© < 


=" 


-о- 


юм | 


думскихъ | 
сессй. 
Абду Маджитханъ Абду-Джалильхановь . . . Е | 
Анираиь Ишанхановь : у . . |2 
Б 
Богдановъ Алокевй Васильсвичь . . . 2 
Базилевск!й Фодоръ Васильевич ё о . . 1 | 
Букраба Алекеандръ Валерьяцовичь . . вт | 
Биляковъ Гавушль Михайловичь, . р . м 
Бубновь Константинъ Васильевич, > - . * | ; 
Блиновек Александрь Петровичъ, х $ З | 
Биалевичь Людвигь Тоспфовичь 4 
Бетгеръ Карть Богдановичь 2 
Бреденбахь Петрь Федоровичъ. ь Иа В 2 
Боковъ Василй Петровичь, 1 | 
Буковекй Миханль Петровичъ Е Ц : = 2 | 
Бойчевеый Алекеандрь Петровичь, С : ей 
Бенескриптовь Васи Алекевевичь - ь - Ща 
Бердинъ Степанъ Яковлевичь. ь ы - 3 й 
Бусее Артурь Эдуардович  - з 1 з 
Биркенталь Петрь Христановичь Е ы г 1 - 
Бродекй Леопидь Исаевич . Е [62 И 
Батыршинъ Сулеймань Алюковичь . ь 5 1 й 
Бадаль-Мухамедбай Дадамухамедоь „о. о 2 .| 
Бакиджанъ Дадажанбаевъ : : 8 й 


Бабабекъ Валямъ 
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—...........м.м.м.мм"мМЙйЙМ [Ц Ц8оокок5к5к5к—_—_ 


Колич. 

думскихъ, 

сесай 
Ватагишь Александр Цльичъ . . р С : 1 

| 

Е. | 
Гринбергь Николай Апндреевичь в . . . 1 
Тлинка-Янчевекй 0. К, 1 
Гаевскй А. И. Е . 1 
Горизлро Феоктисть Акиховичь, 5 . : 3 | 
Тнёдовск Семенъ Еримовичъ 1 
Гуриновъ Аполлипарй Кириаловичь . $ ь Е 5 
Гуриновъ Леопидъ Кнрилловичь у 2 д м 
Гаврилица Владимиръ Григорьевичь - р ь Е 
ТГроминице!й Сергбй Михайловичь 5 ь 5 7. | 
Грошевъ Владимирь Ивановичь, С . ь Е |1 
Гамбургеръ Отто Ивановичь - С . : . 3 
Гейнцельмань Вильгельмь Соломоновичь 1 
Терценштейнь Левъ Михайловичь 3 з / : 2 
Тентшель Цезарь Августовичь . 5 д Г . 2 
д. 

Дьячковъ Николай Иванович. К 7 : и 1 
Домашиевъ Тихопъ Сафроповичь з С : 3 | 3 
Дубровинъ Евгешй Платоновичь Е . . #58. 
Дмитровскй Пиколай Васизльсвичь . ‚ . 2 
Джемишкевичь Циколай Степановичь . > $ з й 
Дюршмидть Геприхъ Визьгельмовичь , 1 
Дубининь Николай Сидоровичь . . 3 
Дреновъ Азексьй Федоровичь ь 1 
Долине й Петръ Инокевтьевичь С 5 $ * 1 
Дынинъ Викторъ Васильевичь а 1 
Дунинъ-Варвовсвй Валерьянь Николаевич ь а 
Дъдовъ Васимй Ивановичь . ‚ . 5] 5% 


в: 


— 6.— 


ДорофЪевъ МатвЪй Ивановичь. к . , с 1 
Дада Ходжа Падша Ходжиновъ $ й 3 Н 1 
Дада Ходжа Пногамъ Ходжаевъ, я ы 8 
Е. 
Ермаковсый Иванъ Михайловичь ь , . $ 1 
Еринъ Павелъь СергБевичь . Е о С Е 1 
К. 
Щехчужниковь Николай Павлович , ы . ь 1 
3. 
Захо Дмитрий Николаевичь . . у я 4 
Зубковъ Аледевй Игнатьевить 1 
Зиньчевко Петрь Михайловичь С 7 и : 1 
Зуевъ Фролъ Давидович о 4 
Зеленый Иванъ Кузьуичь ы 4 
Запрометовь Григорий Григорьевич . : . |9 
Закаменный Николай Пваповичь р : 2 2 
Зайдель Миханаъ Артуровичь. | с й Е 
Запрометовь Алексавдрь Григорьевачь . х ь И 
Запрометовь Владимирь Григорьевич . б : | т 
Зя Магометь Рузы Магомоть Каревь, Е г. 2 
Ия Ходжа Нурь Ходжавь , В |1 


Зяутдинъ-Хань Пшань Хацовъ 
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ЕН 
думских 
сесай. 
Ивановъ Иванъ Николаевичъ . 5% ь : р 1 
Ивановъь Иванъ Александровичь 5 . Е . 1 
Пвановъ Сергьй Абрамович , б ь г С 5 
Ильинъ Епифавъ Ильичь - ы ь 1 
Ильинъ Василй Мефодьевичь. Е х д 5 3 
Ибрагимовъ Иванъ Ивановичь, 1 
Ибъяаминъ Ходжа Юсупь Ходжиновъ 2 
Исламбекъ Рустамбековь 1 
Иесабекъ Сузтанбековь . . . : . 1 
Ибрагимъ-бекъ Юсуфъь Бековъ Е : 1 
Иногамъ Ходжа Умуря Ходжиновъ : ь Е < 1 
Ишанбекъь Тюра Уоджиновъ 1 
Ишанъ-Ходжа Атта Ходайевъ . : ы 1 
Шианъ-Ханъ Атта Ходжаевъ . ь ; ь Б 2 
Шеламь Ходжа Магомоть Ходжиновь . . . а 1 
С ] 
Тоновъ Григорий Топовичъ 3 : д В 3: |4 
Е. 
Колесниковь ЕвоБй Пахомовичь ь . й ь 1 
Колесниковь Михаиль Никифоровичь . * З 
Келаеръ Максимилаиь Ромаповичъ о . р $ 3 
Кошкаровъ Алсксьй Кузьмичь . . - з 2 
Корольковь Николай Ивановичь, 1 
Комаровъ Ааександрь Николаевичь —, 2 
Краснослободск й Васил Петрович . . . 4 152 
Касьяновъь Николай Николасвичь . : . . 4 
Кожевниковъ Егоръ Васильевич, й . у . 8 
Кожевниковъ Василй Васильввичь , . ` ь 1 
Кольцовъ Левъ Афанасьевич, . й . . |3 


Краузе Теропихь Пванович® : 


Капланскй Алексанирь Иваповичть, 
Брюковъ Иванъ Васильевич . 
Каргоноловь Александрь Дуитиевичь 
Куриловъ Миханль Александровичь 
Комаровъ Николай Григорьевичь 
Киеелевъ Алексфй Пвановичь . 
Колесниковъ Семен Матвфевичъ 
Куриловсый МасвЬй Алекефевияь 
Корнаковь Семешь оакамовить 
Косяковъ Петрь Ефимовичь, 
Квятковеь!й Генрихь Карловячь 
Крюковъ Шванъ Изаповичь 
Колпаковъ Александрь Николаевичь 
Ковуркинъ Павель Федоровичь 
Королевъ Яковъ Яковлевичь . 
слевъ Васи:йй Фелоровичь. 
Кариудать Шахеутдиновь 
Калянбекъ Норъ Мухамедовь , 
Камильджань Ахустдаановь , 


Чахтинь Селоаь Ивановичь , 


Лалифъ Караванбашь Баязитовь Е 
М. 


Маловъ Андрей Евграфовичь 
Маляновек!й Аптопъ Станиславовичь 
Мозель Адольфь Ивановичь, 

Малышавъ Михаилъ АлекеБевичь 
Макенмовачь Конетантинъ Михайловить 
Матафтинъ Александрь Петровичъ 
Малькинъ Дмитрй Иваповичь 
Михайловекй К. Я. 

Мандельштамь Николай Ивановичъ 
Мишенковъ Дмитрёй Конставтиновичь , 
Мажирск!й Васиа Николасвичъ 
Меньшиковъ Владимиръ Николасвичъ 
Мельниковъ ИШванъ Михайдовичь 
Мелковекой Александръ Васильевич 
Морковинъ Владимиръ Михайлович 
Максимовичь Леонидь Петровичъ 
Морозовь Кузьма Алекофевичь : 
Мейнгардь Владимирь Алексанаровичь , 
Михайловъ Гавримь Михайловичь 
Мойжинъ Посифъ Августовичъ . 
Марковъ Алокевй Швановичь 
Маллицюй Николай Гурьевичь ы 
Мусса Магометь. 9 Бекъ Магомотбаевь 
Мулла Юльчи Тойчибаевъ р - 
Мухамедь Керимъ Хальфь Рахимбаевь. 
Мухамедь Керимъ-бекъ Заитбаевъ 
Мулаа Хуснутдинъ Хайрутдиновь 5 
Магометь Мусса Серкибаевь . С 


д 
сессй. 


Колич. 
умскихъ 


В 5 а 


ыыы нон+- 


Макеутъ-Ходжа Атта Падша Ходжаевь . 
Магомедь Якубъ Аксакаль Веримъ Бердыевъ. . . . 
Мулла Абду Шукурь Абду Азимов 


Мулла Ша Азимъ Худой Бергеневъ 

Мулла Абдурахимь Васиковъ . ь ь - Я 
Махмуть Байбача Козыбаевь . 

Магометь Керимъ Хальфъ Я Я . : . 
Мулла Абду-Сеить Максунбаевъ 

Муса Аксакалъ Серкибаевь . 2 Е ь в 
Мула Хуснутдинъ Хасрутдиновь С Е = 
Мухамедъь Мусса Мулла Гадаевъ 

Магомедъ З1я-Каримь Бердыбаевъ - . . . 
Мирь Агзамбай Миръ Аюпбаевъ ь :] 


Мулла Махмуть-Ханъ Казы Хановь . 5 6 . 

Мулла Бадаль Мирза-Раевъ 

Миръ Агзамъ Миръ Аюбовъ 

Магруфъ-Хань Шарифа Ходжаевъ 

Мулла Зуфаръ Азиеъ-Баевъ 5 

Мухамедь Ходжа Ишань Афзаль Пшановь 

Максуть Хашь Атта Ходжаевь 

Мулла Али Козы Абуть Касы Хазираевь 

Миръ Усмань Миръ Садыковъ 

Мирза Рахметь Миръ Рахивъ Я 
Максутбекь Аблу-Касымбековь ры 

_ Мирза Якубъ Курунь Каревь — 


8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
ы р 1 
Мухамедь Ходжа Абду Азимъ Ходжаевъ се я : в 1 
1 
1 
4 
4 
1 
т 
2 
1 
1 
2 


Колич. 
‘думскихъ 
| сесай, _ 
Мулла Пиръ Магометь Туреушь Магомедовь . ; . 2 
Мирза-Ханъ Миръ Азимовь . > > . а 
Мирза Абдулла Иса Магомедовъ ь . . я 1 
Мулла. Ша-Пязъ Ша-Ильясовъ. Е я р | 2 
Музла-Усманъ Ташкентбаевъ . . . . аа 
С 
Новгородскй Витамй Платонович $ д : л 2 
Николаевь Илья Николасвичь. к : : . 2 
Назаровъ Павелъ Степановичъ и . . . 1 
Непомнящихь Иванъ Трофимовичь ь р ь 1 
Никифоровь Николай Михайлович . : р ь З 
Новиковъ АлекеЪй Ареентьевичь у : . . 1 
Неровецейй Васил Ивановичъ, Е . Е Е 1 
Никифоровъ Федоръ Михайловичь д $ Е д 
Нехорошевъ Иванъ Петрович. у 2 ь . | 1 
Нагорновъ А, Г. : г : х ь 1 
Нигматбай Рахимджанбаевь 1 
Назаръ Аксакаль Авазъ Мухамодовь . . 5 1 
Нигматулла Миръ Салихбаевъ . ; . . . 1 
Нуръ-Мухамедбай Норъ Мухамедбаевь . з 1 
о. 
Овсянниковь Николай Алокефавичь . ` Б ее 
Остроумовъ Николай Петровичъ . : Е а 
Окуличъ-Казаринъ Людвигь Игнатьевичь . . а 
Отто Миханль Александровичь Е к у 1 
Оденевъь Макаръ Ильичъ з . . я ` 1 
Оранск!й Теормй Иванович , . . . ее 
и. 


Поздняковь Егоръ Мрвановизь , , ‚ . ана 


Петровъ Дмитрий Петрович . р 5 Е . 
Покровсюй Васил Александрович . ° 
Прединек Петрь Диитревичь, : з и > 
Петров Сергй Александровичу у ь 1 
Пономаревь В. А. . 1 
Петровъ А. С. ; з 1 
Павловъ В. П, С . у с о . 1 
Позовцевь Е, [. С . ы о 1 
Преображененй Петръ Андреевичъ ; : . 1 
Панинъ Яковъ Пвановичъ . С ы * 1 
Пироговекй Аполлон Огепановичь . Е, Е ТЯ, 
Петровъ Николай Александровичь р 5 о 
Панкратьевъ Алсковй Панкратьевичь . Е . пав 
Панковь Михаиль Ильнчь Е 
Гатровекй Теофиаъ Потровичъ, ; В о ь 1 
Пятасвъ Васил Пимоновичь . ы с о р 1 
овъ Самушть Ивановичь З 
с ай а . 3 
ан Виеторь и $ 


Пичугинь Васил Васидьевичь 
_ Падша. Хань и О 


Колич. 
думскихъ 
сесай, 


Рядовъь Александрь Дмитревичь . . й : Й 
Рыбушьиньъ Викторь Николаевич . . 5 . 1 
Рейсеръ Григор!й Семеновичь . д . : ; 1 
Рейнгольдь Фридрихъ Карловичь Е . . - 1 
Рожновевй Владимиръ Андресвичь т 
Рахматулла Мулла Нигматовъ . 1 
Рахматулиа бай Халь Назаровъ, < Е . ‚|3 
Рафикбай Салимбаевь . . . . . . 1 
{9} 
| 
Стайновскй Андрей Зиновьевич 3 
Садыринъ Михаиль Алексаидровичь 4 
Содтановскй Пзанъ Карловичъ | 1 
Смирповъ Петръ Гасильевичь . р. 
Старцевь Н. П. 1 ‚ В я 2 а 1 
ы Степановъ Ф. 0. 5 . ь С р А 
Смприовъ Андрей Ефимовичь . м ы р - 1 
Сошниковъ Пванъ Пиколасвичь 2 
Соколинсый Григора Никапдровияь В 
Смирновъ Евгевй ТичофБевить 1 
Селиховичь Михаинль Вонифатьевичь . в р 1 
Сухаревъ Алексаидрь Спиридоповичь . С х, 2 
Суторихинь Николай Иванович Е . е г. И 
Собепниковъ Петрь Алексфевичь . у -. 2 
Сухаревъ Ивашь АзлексБевичь . . . . < 
Соколовсый Ипполить Аптововичь . о . * 1 
Смолинъ Николай Азександровичь = 2 з : 1 
Севастьяновь Александуъ Семеновичь . 5 х 2 
Семепниковь Алексей Швановичь . 2 - 1 
Сфрковъ Епинеть Семеновить Е ь о ди 
Сбоевь Маумъ Радюповичь . УИ . ат 


(варичевекй Геормй Михайловичь 
Созовцевъ Андрей Никозаевичь, Е 


Сперанекй Михаль Николаевиить у 
Содовьевь АзекеЪй Семеновичь 
о Судтань Мухамедь Курбань Мухамедовъ 
Сеидъ Гапи Сеидъ Азимбаевь. 
(еидъ Керихъ Сеидъ Азимбаевъ С 
(Салыкъ-Бекъ Расуль Бековъ . с 


. 


(Сеидь Акрахь Ходжа Сеидъ Акбаръ Ходжиновъ 


Сагать Ходжа Мухамедъ Сеидъ Ходжиновь 
Сеидъ-Али Ходжа Шшань Ходжасвъ 

Сеидь Али Шшанъ Ходжаевъ . 

(Сеидъ Аркахь Сеидъ Гулямовъ 


и 


Тюменцевь Никаноръ Константиповичь 
Трусовъ Владимиръ Александрович . 
_Тейхь Николай Богдановичь . 


Тезлковъ Пванъ Дмитревичь . о 
Тезиковъ Семеть Шваповиаъ . Я 
Тарсинь Семень Ильич о о 
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Фоминъ Ефтей Ефимовичь 
Федоровъ Николай Михайловичь 
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Череванек!й Владимиръ Паваювичь 
Чередниченко Сгиридонъ Никитичь 
Червяковь Адексапдрь Медентьсвичь 


Червевскй Николай Ивановичъ 
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Шершеновичь Августь Иванович 
Шкиаиьъ Левъ Никаидровичь 
Шевцов Дмитрий Иванович . 
Шороховь . Е 5 
Шуберть Роберть Федоровичъ . 
Шнейваеь Иванъ Ивановичь , 
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въ первомь собранёи тласныхъ Ташкентской 
Городской Думы 


ДЕСЯТАГО СОЗЫВА 


посл принесения присяги, 9 ноября 1914 года. 


Тридцать семь лЪтЪ тому назадь незабвенный устроитель 
'Туркестанскаго края Константинъ Петровичъ фонъ-Кауфманъь 
празналь необходимымь и своевременнымь ввести въ Ташкенть 
Тородовое Положеше. Со времени завоевания едва протекло тогда 
12 ль; замиреве Средней Аз еще не было окончево, и чи- 
сленность русскаго населеня была соверщенно ничтожна. И 
тЪмъ не менфе прозорливый Генералъ-Губернаторъ собственной 
властью, безъ санкщи дфйствующаго закова, безъ иныхъ полно- 
мочйй, кромв ловфра ГОСУДАРЯ, ввель въ нашемъ городЪ 
полное самоуправлен!е, которое всего за нЪеколько лЪть передъ 
тЪмъ получили города центральной Росси. Сизлов рзшеше 
К. П. фовъ-Кауфмана было утверждено въ законодательномъ 

' порадк® лишь одиннадцать лфи“ь спустя, 5 декабря 1888 года. 

Это рёшове было не только смфлымъ, во въ высшей сте- 
пени мудрымъ. Безъ преувеличения можно сказать, что ташковт- 
ское городское хозяйство съ т6хЪъ поръ ушло весьма далеко 

`виередъ по еравненио съ хозяйствомь другихь городовъ Тур- 
` кестанскаго края в несмотря на отдаленноеть оть культурныхь 
’ центровъ ни въ чемъ ве уступает хозяйству городовь цент- 
ральной Ровейи, Причина этого та же, которзя на нашихь глазахъ 
`поднимаеть, множить и воарождаеть экономическя салы Росси, 
‚ Волшебныя свойства самоуправлешя заключаются въ гласности, 
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преимущественно иранская по крови, тюркская по языку. И до 
сихъ поръ кварталы центральной части туземнаго Ташкента но- 
сять названа иранская, а окраинные кварталы—тюркск!я. Въ 
окрестностяхь Ташкента издревле жило тюркское племя Канглы 
(У древнихъ китайскихЪъ историковъ Кангюй), изъ котораго впо- 
сиЪлетви: ‘образовалось ядро османскихъ турокъ. Въ ХШ ‘вк 
Ташкенть быль разорент монголами. Въ ХГУ взкъ онъ игралъ 
видную роль въ истори знаменитаго Тимура или Тамерлана, но 
вообще говоря, ташкевтекай оззись былъ слишкомь невеликт, 
чтобы служать основой для’ развит!я сильнаго политическаго 
оргавизма. Лежа на границ земледфльческихь странъ Средней 
Азшм и степей, занятыхъ кочевниками. Ташкентъ сдфлалея тор- 
товымъ городомъ и можеть быть отчасти приравненъ къ Вели- 
кому Новгороду. 


Въ ХУ вфкВ одинъ изъ ташкентскихь владфтелей, потом- 
ковъ Тимура, завоеваль почти всю Среднюю Азшо, благодаря 
поддержкф знаменитаго святого Ходжи-Ахрара-Рали, происхо- 
дившаго изь окрестностей Ташкента. Однако столицею Средней 
Азши остался Самаркандь, куда перебрался и самъ Ходжа- 
Ахраръ-вали, который мириль враждующихъ правителей и 
вообще игралъ роль духовнаго главы Средней Аз, Памятни- 
комъ этихь собый является въ Ташкент мечеть и мадраса 
Шейхантауръ, построенная въ честь отца святого Ходжи- 
Ахрара-вали, шейха Овандъ-тахура (Шейхантаура). Не. иифя 
собственныхъ династ!й, Ташкентъ зависЪль отъ сосфлнихъ вла- 
дЪнИй, присылавшихъ сюда правителей. Вь ХУП вфкЪ непо- 
корные ташкентцы убили сына бухарскаго хана Имамъ-кули, ко- 
торый поклялся, что возьмегь Ташкенть и не прекратить из- 
беня дотолЪ, пока кровь ташкентцевь не дойдетъ до его стре- 
мени. Клатва была исполнена, и только догадливость муфтевъ 
и мула, убдившихь хана въхать на конв въ прудъ, вода 

_котораго была окрашена кровью ташкентцевь (достигшею та- 
кимъ образом ло стремени ханокаго коня), позволила набож- 
ному хану воздержаться отъ пунктуальнаго исполнена второй 
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части клятвы. Соблазнь включить въ составъ своихъ владфн!й 
богатый торговый тородъ быль такъ великъ, что бухареве, фер- 
танске. киргизоке и даже. хивиноке владфтели издревле враж- 
довали изъ-ва Ташкента, и населене часто жило въ атмосфер 
политическихь смутъ. Выть можеть, благодаря этому въ Таш: 
цент издавна вырабатывались нравы и обычаи вольнаго. города, 

Руссме документы ХУП1 столфмя,— отчеты пословъ, 38- 
писки торговцевъ и проч, упоминаютъ о ‚ градскихъ дер- 
жателяхъ“, „первыхь магистратскихъ людяхъ”, „главныхЪ Ма- 
гистратскихъ членахъ" Ташкента, находившагося ‘Тогда въ за- 
висимости отъ киргизскихъ хановъ Большой Орды. Зависимость 
эта была почти номинальная. 

Воть картина ташкевтскаго управлемя въ ХУЙ столф- 
ти, по описавйю современниковъ. „Въ томъ-же город Ташкен'"в въ 
серединв кремль, также имфетъ особую каменную отёну крфи- 
вую,; въ ней во всё стороны шесть воротъ; называютъ тотъ 
кремль Старый Ташкенть; жилье тфеное, а живутъ духовные 
их, также школы, да магистратемй судъ у вороть, назы- 
влемыхъ Кукча, при мечети, И въ тотъ кремль хановъ никогда 
не впускають, да и сами ханы не входять, боясь, чтобы не за- 
садили. 

О правлени магистратеномъ. , Градодержателей или магистрат 
скихъ членовъ главныхъ всфхъ десять человЪкъ, ВЪ ТОМЪ ЧИСЛЪ 
и вышеписанные. Они живуть въ кремл6 у воротъ Кукча-жъ, 
и всявя главныя лЪла судять и посылають отъ свбя въ дру- 
ма орды съ влома и безт, взлома хановъ евоихъ, а для про- 
чихьъ судныхь лЪлЪ у всякихъ большого города вороть опредв- 
лены по одному старшин, кои тутъ судятъ и веякую расправу 
дфлаютъ, веб на словахъ сыскивая правды, а чего разсулить ве 
могут, спрашиваются съ первымъ духовнымь ахуномъ, который 
разбираеть по китапу, то есть Курана по судвымь главамь, и. 
власть инвють казнить городекихьъ жителей, не спрашиваясь ‚съ 
хавоиь, ‘а къ хану отсы ають ТОЛЬКО ВИННЫХТ, кайоаковы: у 
— кой ташкенток магистраль даеть оть. 
_ старшивь, чтобы при вихъ бобирали 
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лали; однако-жъ кайсаки многихь побиваютъ до смерти, но на 
то не смотря, право свое не теряють, новыхтъ, выбирая, посы- 
лаютъ, а о убитыхъ оть хановь никакой управы получить не 
могугь“, 

Слфдуеть отмфтить, что въ самомъ городф существовала 
рознь между отдфльными частями его и даже между кварталами 
(какь и въ Великомъ НовгородЪ). Шейхавтаурская, Оибзарская, 
Вешъ-Агачекая и Кукчинокая части въ конц$ ХУШвфка дошли 
до открытаго  междоусоб1я, и мфсто сраженя, находящееся по 
близости туземнаго базара, донынв называется  Джангобъ 
(вода битвы, или джангъ-го, т. е. мото боя). 

Въ ХГХ столёи Ташкент зависвль оть ферганскихь и 
бухарскихъ владфтелей. Эта зависимость была болзе тфеной, 
чЪмъ оть киргизь. Кокандеме беклярбеки (генералъ-губернато- 
ры) съ сильными отрядами войска жили въ самомъ городЪ, по 
восточной его окраинЪ. Но все же политичесый строй быль 
крайне неустойчивъ, и населене Ташкента жило по прежнему 
подъ властью обычая, авторитетнЪйпие истолкователи котораго 
являлись уже если не „градодержателями“, то во велкомъ слу- 
ча „главными магистратскими людьми“. Такимъ образомъ при- 
вычка къ известной самостоятельности, привычка къ веденю 
общеетвенныхь дфль существовала у ташкентскаго туземнаго 
васеленя издавна, и это обстоятельство, несомнфнно, должно 
было придать особую жизненность самоуправленио, введенному 
К. п. фонъ-Кауфманомь, такъ такъ основная его идел была по- 
натна не только русскому, но и туземному населению, 

Что же сдълало до сихъ поръ Ташкентское городское об- 
щественное управлене? Какова та работа, которую выполнили 
до сихъ поръ предыдушия девать сесей Ташкентской Город- 
ской Думы? Я далекъ оть мысли сдфлать исчерпывающий очеркъ 
нашего городского хозайства и постараюсь бЪгло опасать лишь 
нфкоторыя главныя черты его, насколько онф за отеутотмемь 
городекой статистики мнЪ самому извфотны по личнымъ наблю- 
денямъ за 8 лЪть, по отчетамь отдфльныхь отраслей город- 
ского хозяйства и по дфламъ Управы. 
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Первой задачей городского благоустройства является облег- 
чен1е и улучшен!е путей и средетвъ сообщения, ибо безъ это- 
то немыслимо или неудобно то живое общеве между людьми ва 
почв достижения матеральныхъ и моральныхь пфлей, ради ко- 
торахо и возникаютъ постоянные центры скопленя людей на 
той или иной небольшой территор!и, т. е. города. 

Почву ташкентекато оазиса составляеть чистый лессъ, обла- 
даюний превосходными свойствами въ сельско-хозайственномъ 
отвошени. Шо словамь туземцевъ, такая плодородная „бЪлая 
земля" (акъ-турпакъ), какъ въ Ташкент, имфется еще только 
зъ Дамаск. Но за то лесеъ крайне неудобенъ для профзда и 
замощеня, Лтомъ верхн! слой почвы обращается въ тонкую 
пыль, а зимою въ вязкую, пластическую грязь. Климатическтя 
услов!я Ташкента, большое количество выпадающей атмоефер- 
ной влаги (355 миллиметровъ) при почти постоянномъ и прият- 
номъ для обывателя безвфтрии, также неблагопрятны ‘для’ под- 
державя дорогъ въ исправности. Друме города Туркестанекаго 
края находятен въ лучшемъ положен: они имфють меньшее 
количество осадковъ (Перовокъ —126, Наманганъ—188, Скобе- 
левъ-—166, Бухара—105 и лашь Самарканль 345) и обвЪва- 
ются сильными, а иногда даже сильнфйшими вЪтрами, а также 
имоть почву лессово-солонцеватую ‘или лессово-песчанистуто, 
быстро тверлзющую. Только андижансвй раюнъ по своей зим- 
ней грязи до нЪкоторой степени ‘напомиваеть  ташкентскую 
грязь, въ которой бывали случаи даже’ гибели какъ людей, 
такъь И животныхъ. 

1) Мостовыя и шоссе. При введен!и городского самоуправлен!я 
въ 1877 году улицы Тащкента ве были покрыты твердой корой, и 
грязь на нихъ стояла невзроятная. Старожилы Ташкента помнять, 
что переправа черезъ улипу зимою была тогда опаснымъ предврйя- 
'Чемъ, и дамы Задили на балы въ арбахъ. Въ 1880-х годахъ, ко- 
‘ла Городекимь Головой и Начальникомь города быль досто- 
‘уважаемый Степану Романовичь Путинцевъ, улицы были спла- 
_нированы, и болЪе важная часть ихъ на протяжении 52 верст, 

з с ‚общаго протяженя воло: 850" ворот) была ри 
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правтемъ; въ то же время большая часть профздовъ туземнаго 
базара была покрыта настоящею. мостовою. Въ деватидесятыхь 
годахъ и въ началв текущаго столЪмя шоссироване улиць по- 
чи прекратилось, но были устроены н®которыя мостовыя, —по 
Духовекой, Махрамекой и Шейхантаурской улицамъ (благодаря 
проведено конки) и по Укчинской улиц ‘тузеиваго города, а 
также части Московской улицы отъ Чимкентокаго тракта до Ния- 
колаевской улицы (час!ю за счеть земекихъ средотвъ). Были 
также замощены немноме небольпие участки отдВльныхь улицъ; 
такъ, часть Хививской отъ казенной палаты до Ивуфманской, 
кусокъь Николаевской оть Ирлжарской до Иканекой и кусокъ 
Романовской около базара. Въ общемъ къ 1906 году, т. е. кънача- 
лу работъ восьмой сессм Думы, замощено было не болфе 16 
тысячъ кв. саженъ. Между тБмъ старая шоссировка пришла въ 
полное разстройство, & потребности развивавшагося грузового 
движевня съ открыемь двухь желфано дорожвыхь лин, на 
сЪверъ и на тюгъ оть Ташкента, настоятельно требовали упоря- 
доченйя этого важнЪйшаго дфла. И воть, начинается мощный 
ростъ замощенйя. Въ 1906 году было замощено 4029 кв. саж., 
въ 1907 г.—6924 кв. саж., въ 1908 г.—10283, въ 1909 г.— 
16,342, въ 1910 г,—16,427, въ 1911 г.— 17,708, въ 1912 г.— 
24.455, вь 1913 г.—22,614 и вь 1914 г. къ 3 ноября— 21,983 
кв. сажени, а всего за девять послЪднихъ сезоновъ 140,065 кв, 
саженъ. Къ этому еще надо причислить около 12,000 кв. саж., 
замощенныхь бельчйскимь анонимнымъ обществомь „Ташкент- 
ов й Трамвай “въ туземномъ городЪ, частью за счетъ Города (Бешт- 
Агачекая и Тахтапульская улицы), Мощеве это Городомь еще 
не принято. Такимъ образомъ вся замошенная площадь въ го- 
род Ташкенть въ настоящее время равняется приблизительно 
168,000 кв. саженъ. Какъ ни звачительна эта цифра, превос- 
ходашая площадь мощешя большинства провянщальныхь горо- 
_ДовЪ, `Россди, н0 до генеральнаго. замощеня города все еще да- 
‘леко. Подлежащая замощению площадь везхъ улиць русскасо 
города (не во всю ширину) —273,000 кв. саж. въ туземной— 
зназительно больше; лишь для созданйя удобнаго сообщеня въ 


А. 
тузвиномь городв до самыхь границ городекой территория 
должно быть замощено около 90.000 кв, саженъ. Такимъ обра- 
50мъ веего подлежить замошевю около 363,000 кв. саженъ, изъ 
коихь 198,000 саженъ уже замощено; остается 195,000 кв. ва- 
женъ. Вольшую помощь городу въ этомъ двлф долженъ оказать 
популный сборъ. Ходатайства о немъ начались съ 1902 тода, 
но разрьшенъ овъ Министромь Внутреннихъ Дьль только въ 
некущемь году, а самое взиман!е начнется, по всей вфроятности, 
съ 1 декабря текущаго года. Попудный сборъ долженЪъ лать го- 
роду 929 тысячъ рублей въ течен!е десяти лЪфтъ. За его счетъ 
должно быть замощено вновь 85 тысячъ кв. саженъ и перемо- 
щено 5'/з тысячь. Такимъ образомь Горолу придетея изыскать 
соботвенныя средотва на замощене еще около 110,000 кв. сах. 
При томъ развитйи, которое получили замостительныя работы 
за послфднее время, эта работа могла бы быть выполнена вм%- 
ст съ работами за счетъ попуднаго сбора лфтъ въ семь, т, е. 
въ течен!е двухъ предетоящихь сессй Городской Думы. Одною 
изъ главныхъ предстоящихъ залачзь лвляется организащя ме- 
ханическаго подвоза камня и песку, путемъь ли дековилевской 
дороги, или автомобилей, или лорожныхъ паровозовъ. Въ осуще- 
отвленю этой задачи однако нельзя приступать до пр!обрте- 
вя карьеровь на Чирчик», о чемъ ведутея переговоры. 

2) Тротуары. До внедевя горолского самоуправлевя троту- 
аровъ въ Ташкентв не существовало. Лишь въ 80-хъ годахь 
Дума путемъ ряда обязательныхъ ” постановлений добилась уст- 
ройства тротуаровъ на большей части улицщъ русекаго города, 
Въ 1910—1911 году облзательныя постановлевя объ устройств 
тротуаровъ были распространены на вею территорию русскаго 
торода и на мощеныя улицы города туземнаго. 

3) Въ путямь и средетвамъ сообщения относится ‘также 
трамвай. 18 ноября 1396 года Городонь быль заключен на 45 
дл контракть съ бельеМекимь гражданиномь Эдуарломь Дени 
‘на постройку ‘вь Ташкенть конно-желфзной лороги; Дени пе- 

ои права бельгйскому анонимному обществу и 
Грамван“, дъятельнооть котораго 


быми усломями, ВЫСОЧАИШЕ утвержденными 4 поля 1397 
года. Конка работала въ Ташкент около 13 лёть и имфла дв 
лини, огь вокзала до базара стараго города и Пушкинскую, 
общимъ протяженемь путей около 9 версть. Ежегодное число 
перевезенныхъ паесажировъ (1089 тысячь въ 1900 г.) возрасло 
къ 1912 году до 5,323 тывячъ. Уже въ первые годы поел по- 
лученйя ковцесойи на конку бельг1йцы стали стремиться раздвинуть 
рамки этой концесси, распространивъ ее на электрическй трамвай 
и электрическое освъщене города. Посл долгой и упорной 
борьбы, продолжавшейся въ 1906 и 1907 годахъ, Городская 
Дума вопроеъ объ освЪщени отложила, а на трамвай концессйя 
была дана, причемъ истекпия десять лфть коночной ковцесош 
были Обществу возстановлевы и контрактъ заключенъ по 5 сен- 
табря 1959 года. За это Общество сдфлало Городу рядь важ- 
ныхЪъ уступокъ, и прежнй, крайне несовершенный контрактъ 
былъ заифненъ вовымъ, детально разработанвымъ, предоставля- 
ющимъ Городу больпия права въ отношени Общества. Элек- 
тричесый трамвай вашь—одинъ изъ хорошихъ провинщальныхь 
трамваевъ, и планы его, по признан!ю главнаго техническо-стро- 
ительнаго комитета, разработаны обстоятельно. Въ настоящее 
время отъ Воскресенскаго базара въ разныя стороны расходят- 
ся семь взтвей трамвал, общиямь протяжешемь въ 20 верстъ, 
Лвижене электрической тагой открыто 29 декабря 1912 года. 
Валовыя выручки Общества, дошедийя въ 1919 году (при ков- 
номъ движении) до 960 тысячь рублей, въ 1913 году повыси* 
лись до 504 тысачъ, а число перевезенных пассажировъ пре- 
высило въ этомъ году десять миллюновъ (10,137 тысачъ). 
Открыте электрическаго трамвая, несомнЪнно, составило 
эру въ жизви вашего города. Увеличились быстрота и удобетво 
`сообщеня; уменьшилось загрязнение улицъ, которому содЪфйство- 
вали 240 ковочныхъ лошадей. Издержки Общества по переходу 
на электрическую тягу и увеличенио сЪти по отчету за 1913 годъ 
достигли 10,716 тысячъ франковъ: СЪть еще не достроена; при 
полномъ контрактномъ развит! длина ея будотъ 30 веретъ. Празо 
Города на выкупъ трамвая наступзеть въ 1926 году, 
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4) Къ средствамь сообщевя относятея также мосты. Вла: 
тодаря существованию ирригащи число мостовъ въ Ташкевтв 
очень велико, и росойскя городевя самоуправленя, кроиф 
Петроградекаго, не имють поняття о подобномъ мостовомъ’ хо- 
зяйств%. Главная масса мостовъ —мелые мосты черезъ арыки. 
Во время леватой сееми Думы была произвелена регистращя 
этихъ мостовъ, коихъ оказалось 3289, Въ счеть не вошли еще 
уногочисленные мосты, построенные въ глухихъ садовыхъ мфот- 
ностахъ туземнаго города частными лицами. За двф послёде!я 
думеня сесфи была предпринята постепенная замфва  деревян- 
ныхЪ МОСтОВЪ, требующихъ большого и частаго расхода лЪс- 
ного матергала и рабочей силы, бетонными. Въ русскомь горо- 
дв эта замфна (всего около 450 мостовъ) уже почти окончена; 
въ туземномъ город и за городомъ бетонные мосты строются 
по $мь улицамъ, гдё сооружаются мостовыя. Олфлуеть отмз- 
тить сооружене большихь мостовь черезь арыки Саларъ и Ан- 
хоръ; на Саларф имфются въ настоящее время три каменныхь 
моста, дна (Красный и Кладбищенокй) построены Бельтйекииь 
Обществомь; олинъ’ (Конотантиновеюй) — Городомъ; имется еще 
четвертый моетъ полу-постоявнаго типа (съ деревяннымъ насти- 
ломь и каменными ‘устоями (такъ называемый Первушиневый 
мость); мость этотЪ быль построенъ Областнымъ Правлешемъ 
по бывшему Холжентекому тракту Предстоить сооружене еще 
двухъ мостовъ’ черезь Озларъ, — одного (по Никольской дорогВ) 
Вельгйскимь Обществомъ и одного (по Суаро-Госпитальной ули- 
цв) за счеть попудвато сбора. Черезь Анхоръ имфются два ка- 
менныхъ моста, построенныхь Бельмйскимь Обществомь, Го- 
родъ построиль значительные каменные или бетонные мосты на 
арыкахъ Чаули (семь мостовъ), на Акъ-КурганВ (два), ва 
ДарханЪ (семь мостовъ) и на Гадраганв (два), а тавже въ ма- 
халля Диванбеги въ туземномь город (всего 19); Бельмй- 
скимь Обществомь на тВхъ же’ арыкахъ’ построено семь’ мо 
етовъ и четыре моста въ туземномъ городф. Три бетонвыхь мо- 
ста черезь арыки Карасу и Гуркъ по границ съ уфадомь по-. 
строены Областвымь Правлещемь, на’ ередотва частью Горо- 
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Да и частью земства, и одинъ (черезь Гадраганъ) исключитель- 
но на средства земской кассы, по Чимкентекому тракту. 

Такимъ образомь число болфе’ значительныхь постоянных 
мостовъ 88, Слфдуеть отмётить соглашенте, состоявшееся три 
года тому назащь между Городомъ и Областнымъ  Правленемъ 
о постройкВ мостовъ по границ породекой и уЪфздной террито- 
рии за совместный счеть Города и земекой кассы. Такииъ спо- 
собомъ предстоитъ построить десятка полтора мостовъ черезъ 
большой арывъ Карасу и черезъ глубовй оврагь Кара-камышь. 
Мосты эти доселВ строились и содержались большей частью 
Гороломтъ, а отчасти отдВльными лицами изъ ‘туземцевь; мосты 
послфдней категори не ‘отефчають усломямъ прочности. 

5) Къ облегченио сообщенй служить также уличное озв}= 
щенте. При введена городского общественнаго управления въ 
Ташкент было 425 простыхъ фоварей въ русской части горо- 
да и 70 въ туземной. Въ 1905 году, пра ДумВ седьмого созыва, 
проведена реформа въ дЪлф освЪщеня, а именно, введено керо- 
сино-калильное освфщене, свачала лишь на нфкоторыхъ ули- 
цахъ русекаго города. Въ настоящее время керосина расходу- 
ется въ годъ около 18,000 пудовъ; число фонарей керосино-халиль- 
выхЪ 592, простыхъ 898; за послфднее время во всемъ мрь 
керосино-калильное освёщене усобино конкурируеть съ бо- 
лфе дорогимъ, хотя болфе испразнымь и эффектнымь электри- 
ческимъ, а потому при предстоящей замЪнф этого освщешя 
электрическимъь керосино-калильный инвентарь можеть быть 
перенесенъ въ болЪе отдаленныя части ‘туземнаго города и ‘на 
окраины; такой именно смфшанной системы освфщевя придер- 
живаютсл въ насгоящее время больлие и широко-раскинув- 
ииеся города. 

6) Къ средствамъ сообщения отвоейтся также’ телефонъ, 
составляющй въ Ташкевтф городское’ предиртяте. Какъ о пред- 
приятш, я буду говорить о немъ ниже, пока же отмЬзу, что те- 
лефонъ нашъ имфеть 944 абонента. Число абонентовъ постоянно 
и равномврно возрастаетъь, приблизительно на 30 въ годъ, Въ 
ПОЛЬ 1914 года чиело абонентовъ доходило до 976, но затфиъ 
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волфдотые мобилизащи и ухода нфкоторыхь войсковых частей 
число ихъ убавилось; лвлеше это, конечно, временное. Протя- 
жене сти  воздушныхъ кабелей—22'/» версты, подземвыхъ 
4 версты 55 саж., голыхь  проводовъ 766 верстъ 375 саженъ, 
Коммутаторовъ пять. Телефовистокъ 38; еверхъ того иметея 
до 15 учениць. Ни одинъ изъ ереднеаматскихь тородовъ не 
иметь собственнаго телефова, и вообще число городовъь по 
всей Росси, обладающихъ собственными телефонами, невелико. 
Ирригащя. Вель у насъ одна отрасль городского хозайства, 

съ которою совершенно незнакомы городемя самоуправленя 
остальной Росси, и на которую въ 1918 году Городъ израсхо- 
доваль 56 тысачъ рублей. Это ирригашя. Съ незапамятныхъ 

времень ташкевтевы городеыя власти заботились о сооружеши 

п поддержав головныхъ плотинъ магистральнаго, арыка Б0зсу, 

орошающаго ташкентевй оазисъ, Бозеу несеть максимально до 

3 тысачъ куб. футовъ воды и является поэтому однимъ изъ 

значательнйшихь  оросительныхь каналовь Средней Азш. 

ТысячелЬтняя практика выработала для постройки Бозсуйскихъ 

плозинъ свои премы; плотины носять временный характеръ; 

сообразно съ потребностью населеня въ водЪ онф то выдвига- 

ются далеко въ русло рзки (лфтомъ), то  сносатея водою, а 

иногда (весною, во время паводковь, и зимою, во время шуги) 

даже разрушаются искусственно, чтобы не причинить затопле- 

нм города. Плотины (туганъ) сооружаются изъ большихъь фа- 

шинъ особаго типа (карабура), состоящихь изъ вфтвей, загру- 

жаемыхь камнами и прикрпляемыхь къ тфлу плотины мощны- 

ми камышевыми канатами. Изь Бозеу выведена сЪть ороситель- 

выхъ каваловъ, главнЪйпие изъ коихъ Карасу, Саларъ, Анхорь 

и Кайкаузь, общей длиною до 210 верст; изъ этихъ каналовъ вода 

разл®ляется по второстепеннымъ арыкамъ, изъ которыхъ выводятся 
мелюе арыки, орошаюцие дворы, сады иулицы. Ирригащя. у наеъ иг- 
растъ роль сплавной и ливнеспускной канализации. Отработанная 
водварыковъ, крайне загрязневная отбросами, сливаетея въ овраги, 
которые носят назван!я Кара-камышу, 503су, Джаръ-арыкъ, Учкуръ, 
_Вурджаръ и въ конц концовъ, соединяясь вызот®, получають опять 
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старое ‘назван Возсу, мутныя воды которой играють’ роль Нила 
для плолоролныхь полей Ялламинскаго сельскаго общества Чи 
назекой волости. Городское общественное ‘управлене” сохрани- 
ло мудрые обычаи и вообще’ весь патртархальный строй тузем- 
ной ирригаще, присоединивь къонему’ лишь спещалиста-гидро- 
техника для техническаго учета сооружен! и смЪть. Въ 1909 
году при помощи гидротехническихь изыскашйЙ была создана 
вторая голова арыка Бозсу, и съ тфхь поръ перерывовъ водо- 
пользованя въ горачее лфтнее время не наблюдалось, тогда 
какъ ране бывали случаи такихъ перерывовъ на 1'/з--2 мф- 
сяца. Половина расходовъ по содержавю главных плотинъ 
возм щалась Городу населен!емъ Узда; съ 1911 года такой по- 
рядокъ сохраненъ лишь для плотинъ арыковъ Карасу, Саларъ, 
Туркь и Ялавгачь, а голова Возсу содержится на земоктя 
средетва (около 12.000 рублей въ годъ), но завфдыване ею 
осталось въ рукахъ Города, который самымь жизневнымь обра- 
зомъ заинтересованъ ВЪ ЭТОМЪ вопрос, такъ какъ вода нужна 
намъ не только для орошеня, но и какъ двигательная сила 
для нЪсколькихъ водолфйствующихь  заведевй ‘европейскаго 
типа и Для нфеколькихь сотенъ туземныхъ мельнице и толчей, 
Еще ВЪ конц девятидесятыхЪ годовь возникала мыель ‘объ 
использован!и этой даровой силы для электрическаго освъщен!я 
торода; вторично мысль этн была выдвинута въ оредыдущую 
сессшю Думы, и тогда же были сдфланы нЪкоторыя подготови- 
тельныя соображевя. ЛЪтомъ этого года Думою быль пригла- 
шенъ въ Ташкенть профеесоръ-гидротехникь А. И. Астровъ, ко- 
торый соглашается за 18.000’ рублей составить проекть ридро- 
электрической станщи, и предварательвыя изысканя по’его про- 
грамм будуть стоить 12.000, Дум вастоящаго состава пред- 
стоить рЬшить это важное лЪло. Чрезвычайно цфанымь являег- 
ся то обстоятельство, что Горолъ можеть соединить два хо- 
зайства, — водопроводную ‘и тилро-электрическую  станцы, такъ 
какъ место забора воды для водопровода избрано то самое, гдЪ 
съ ваибольшимъ удоботномь можеть быть построена и гидро- 
электрическая станца, Дая осуществлена этого предирнимя 
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нужно, конечно; прежде всего быть полнымь  хозлиномь этого 
мфста; и Городская Лума оредылущаго состава уже пробрфла 
въ этомь мфотё на обоихь берегахь Бозеу около 50 дееятинъ 
земли отъ’разныхь владфльцевь. Необходимы и еще нЪкоторыя 
отчужлен!я. новее же можно сказать, что мы стали въ этомъ 
ист твердой ногою. 


Кромф путей сообщещя франпузоюй ‘философъ Тонъ  счи- 
таеть главное задачею городскихь общественныхь управленй 
борьбу съ „бБдетыями, имющими склонность распространяться“. 
Я прилержусь этой схемы и вачну съ пожарнаго двла, а 3а- 
тВмъ перейду въ савитарному. 


Помарная часть. Пожарной части въ Ташкент долгое вре- 
ма сововмь не существовало, да не было и крупныхъ пожаровъ, 
благодаря разбросавноети построевъ, окруженвыхъ деревьями, 
и туземному типу строительства, въ которомъ главную роль иг- 
равтъ глина, Съ развимемъ горола и еъ болфе тЪеной застрой- 
кой кварталовъ-- пожары слфлались боле опасны, в съ тВхъ поръ 
какъ на туземномъ базарв послЪ Андажанокаго землетрясевтя 
1902 года земляныя крыши были замфневы желфаными, и 0с0- 
бенно. посл постройки кругомъ ‘уземнаго базара оптовыхъ 
складовъ мануфактуры возникла необходимость тавъ или иначе 
организовать пожврную часть въ туземвомъ городф. НЪеколько 
лфть Городъ содержальъ одного брандмейстера, служившаго по- 
стояннымь поводомъ для, шутокъ и остроть. Въ 1909 году бы- 
ла создана небольшая противопожарная организащя въ тузем- 
вомъ городф. Весною 1918 тода былъ приглашен спещалисть 
пожарнаго дла, а съ текущасо года Дума организовала пожар- 
вую часть въ обфихь частяхь города солиднымъ образомъ, ас- 
сигновавъ на это по сифть 18,900 рублей. Проект штата и по- 
ложеше о Ташкентекой городской обще ствевной пожарной коман-. 
дь представлены на утвержденме Военнаго Министра. Штатомь, 
предусмотрьнъ брандиейотеръ, два унтеръ-брандиейстера (оданъ. 
для русскаго и одивЪ цля луземваго города) а 15 пожарных» (1 въ_ 
русакой и. $ въ пуаемной части города). Число дошадей. 15. Моби 
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лизашя и поставка лошадей въ войска по военно-конской повинно- 
сти прервали организацио уже валаживавшейся пожарной части, 

Санитарная часть. Одна изъ тлавнзйтихь задачъ город- 
скихъ общественныхь управлен!Й —савитарное дЪвло, Оно рас- 
палаётся на дьЪз вЪтви, — лечебное дЪло и санитарно-предупре- 
дительныя организащи. По части лечебной Городь имфеть боль- 
вицу, приотъ для умалишенныхь и амбулатор!и, Городская боль- 
ница возникла въ 1891 году, въ вилф временной больнички для 
лечен!я длифтерита, затЪмь была преобразована въ холерную, 
затфмь въ лечебницу для заразныхь больныхъ вообще и лишь 
съ 1901 года превратилась въ общую больницу на 95 кроватей. 
Больничныя здавя были построены въ 1898 голу лля потреб- 
востей заразной лечебницы. При Думв восьмого и девятаго с0- 
зыва быль произвеленъ рядъ новыхъ построекъ и перестроект: 
построевы два корпуса для венерическихь и’ сифилитическихь 
больныхь, служительск корпусъ, нфкоторыя службы, трей 
лЪтый баракъ, новая покойницкая съ знатомическимь залом и 
часовне!о; перестроены и расширены амбулаторя, ПТ корпусъ 
и дифтеритное отдфлене, занятое ныкЪ лаборатортей и апте- 
кой. Штатное число кроватей теперь —131; на самомъ дл} число 
больныхь рфдко бываеть менфе 160. Съ прошлаго года введенъ 
въ дфйстве новый шлать больницы, въ которой имфется нынё 
тлавный вразъ, пять ординаторовь и одинъ врачъ амбулатор- 
ный, Выработанъ также новый уставъ, инструкщми персоналу и 
правила бфльевого довольствия. Какъ по числу кроватей, такъ и 
по постановкз лечебнаго дла Ташкентская городская больви- 
ца занимаеть первое мзето среди гражданскихъ лечебныхь за- 
ведеый Туркестанскаго края. Въ ней постоянно лежать десят- 
ки больныхь, прзжающихь сюда изъ разныхъ, иногда даже 
отдаленныхь мЪотъ края спещально для того, чтобы лечь въ 
вашу больницу. Каждая кровать въ день обходится Городу въ 
средвемъь около 1 руб. 65 коп., плата же не превышаеть, 50 
ком. въ день и взыскивается съ большими затрулнешями. По-. 
этому не считая крупныхъ ежегодных приплать Города на ©0- 
держане больницы, далеко (на 85‘/о) не покрываемое ожида- 
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емыми постуоленями платы за лечене, больничная нелоимка 
ивъ году въ годъ возростаеть. Въ прошломъ году, по случаю 
300-л%тняго юбилея ДОМА РОМАНОВЫХ. Думою было сло- 
жено 58,271 рубль такой недоимки, и "оставалось на 1 января 
текущаго года еще 40'/» тысячь рублей. Такое положене, ко- 
нечно, не можеть считаться нормальнымъ. Городъ Ташкентьъ не 
на столько богатъ, чтобы содержать центральную больницу для 
всего гражданскаго населев!я края, а земская касса не настоль- 
ко бЪдна, чтобы избавиться отъ обязанности создать въ глав- 
номъ горо края хорошо оборудованное лечебное заведеше, ку- 
да могли бы стекатьея больные изъ веЪхъ мзетностей Средней 
Ази, ища исцфленя отъ особенно трудвыхъ болфзней и желая 
подвергнуться боле сложнымь операщямъ, Частныя больницы— 
Краснаго Креста и д-ровъ Оловимъ не могутъ замфнить земекой 
больницы, какъ по небольшимъ ихъ разм®рамъ, такъ и потому, 
что помощью ихъ могутъ пользоваться только люди достаточные, 
Какъ слышво, —ва послёдие годы Оовфть Генералъ Губернато- 
ра рёшилъ создать областныя земемя больницы въ Окобелевё 
и Олмарканд?;— остается лишь пожелать, чтобы подобное рЪ- 
шене было принято и въ отношени Ташкента. 

Несколько разъ администращей возбуждалея вопросъ о по- 
стройк второй больницы, именно въ туземной части города, но 
Дума признала болфе правильнымъ имфть пока одну хорошо 
оборудованную больницу, чмъ двф плохо и бЪдно оборудован- 
ных, и очевидно, что въ первую очередь вс усил1я Города дол- 
жны быть направлены къ расширению существующей больницы 
путемъ постройки еще новыхь зданй и улучшеня больничной 
обстановки. Планы такого расширен!я разработаны и ожидають 
разсмотрВв1я Думы. Дважды съ 1896 года получавийяея Горо- 
домъ вубоидуй на постройку нфкоторыхъ больничныхь здан 
(всего 68 тые. `руб.) далеко не могутъ компенсировать для го- 
рода громадныхь `издержекъ его по призрёнио земекихь боль- 
`Ныхт, болве, что послфдняя субоидя (49'/> тыс. рублей) 
‘заложила на Гороль опещальныя обязательства НН - 


больными въ Ташкентской городской больниц въ 1909 году, 
было 40 тысячь, въ’ 1913 году—52,812. Веф расходы по содер- 
жанно больницы въ 1913 году ‘достигли 87'/з тысячъ рублей. 

Амбулаторная помощь больнымъ въ Ташкент поставлена так- 
же значительно лучше, чмъ въ другихъ городахъ края, и по- 
тому увеличивать число змбулатор!й нфть нужды, но улучшить 
ихь скромную и даже бфдную обстановку слзлуеть. Въ туземномь 
тородё имфются три амбулатории: дв (2-я и 3-я) для женщинъ 
и дьтей и одна (первая) смфшанная. Первая имфла въ 1913 
голу 64 тысячи посфщен!й, вторая 37 тысячъ и третья 20 ты- 
сячъ. Третья амбулаторя играеть роль какъ бы родильнаго пру- 
юта, особенно оживленно работающаго въ то время, когда ре- 
монтируется родильный покой благотворительнаго общества. Въ 
этой амбулатори имфются 16 кроватей. Число дней, проведен- 
ныхъ въ ней больными въ 1913 году, — 2,378. Н$еколько посто- 
янныхъ кроватей (8) имфется и въ первой амбулатор!и; число 
дней, проведенныхь въ ней больными въ 1913 году, было 1393. 
Больничная амбулаторя имфла въ 1913 году 22 тысячи посфще- 
н1й. Такимь образомь во всфхъ городскихь амбулаторяхъ въ 
1913 году было 138 тысячи посфщенй. Сверхъ того надо упо- 
иянуть объ амбулатори общества естествоиспытателей и врачей, 
пользующейся отъ Города ларовымъ помфщевтеиъ при городской 
аптекв (8 тысячь посфщений) и объ амбулатор1и городового врача 
\: тысяча посфщен!й). Содержан!е четырехъ амбулаторй стоило 
Городу въ 1913 году 37,157 рублей, 

Для полноты картины слфлуеть упомянуть о двухъ горо- 
довыхь акушеркахъ, содержащихся на городсюя средства при 
полицейскомъ управлени. Въ виду отсутетыя у нихъ сколько- 
нибудь опредёленной работы возбуждено ходатайство объ уп- 
раздневи этихъ должностей, и въ послфдвее время ихъ разр$- 
шено прикомандировать къ амбулаторямъ, | 

'Вь 1908 году Городомь была открыта спещшальная лечеб- 
ница для проститутокъ, закрытая въ 1911 году въ виду по- 
стройки венерическаго и сифилитическаго отдфлевя при город 
ской больниц®. 
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Въ 1912 году въ томъ же помъщен!и, послф нФкоторыхъ 
приспособленй и передфлокъ, быль открыть городоной приютъ 
длн душевно-больныхь на 4 кровати въ виду окончательнаго 
отказа военнаго госпиталя принимать тражданскихь  боль- 
ныхъ. Вь 1913 году черезь этотъ  приоть. прошло 37  боль- 
ныхЪ, проведшихь тамъ 1.707 дней (въ среднемъ 4*/з въ день). 
Отсутстве подобныхь учреждений въ другихв городахь края и 
ничтожная вызотимость Перовской ‘земской больницы’ ‘для ду- 
шевно-больныхь велетъ къ тому, что несмотря на’ воспрещен!е 
Думы въ этотъ приоть  вофми правдами и неправдами прони- 
кають не только городекте больные, но’ ‘также земеюе и ино- 
городте. Нужно пожелать, чтобы поскорфе осуществилея проектъ 
окружного военно-санитарнаго инспектора Д. И. Ребчевскаго о 
постройкё близь Ташкента большой краевой больницы для 
душевно-больныхъ. 

Итакъ лечебное дфло въ городф, хотя и налаженное, тре- 
буеть еще серьезныхь улучшенй. Можно надЪфятьея, что на- 
стоящий составъ Думы, въ которомъ имфются четыре врача, сдЁ- 
лаетъ въ этомъ. отношении многое, и что администращя края 
придеть городу на помощь земскими средствами. Расходъ  горо- 
да на лечебное дъло въ 1913 году равняется 131 тысяч ру- 
блей (почти 9°/о бюджета); на 1914 года исчислено 138 тысячъ. 
рублей (не считая отоплени, освъщеня и ремонта). 

Видное мЪото въ городекой санитарной оргавизащи играетв 
городская аптека. Открытая еще въ. 1874 ‚тоду, она поступила’ 
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аптек составляло 49.610, почти 405/о общаго числа рецептовъ 
во везхъ аптекахь города Ташкента (127.846). Въ. 1913 году 
рецептовъ было 52.192. Какъ о городекомъ предприятии, я скажу 
объ аптек ниже, пока же достаточно сказать, что благодаря 
своей аптекВ вов городеыя лечебныл заведеня щедро снабжа- 
ются лекарствами лучшаго сорта. Везплатный отпуекъ въ 1913 
году въ лечебныя заведен!я и проч. достигь 38.178 рублей по 
продажной цфн® (около 19'/з тысячъ по заготовительной цён®). 
Лфкарства отпускаются безплатно въ городокя учебныя заведе- 
на, неимущимъ и ветеранамъ. 

При аптек съ 1907 года существуеть химико-минроснопи- 
чеснй кабинетъ, принесший огромную пользу во время холерной 
эпидеми 1908 года и затЪмъ при изолфдовани воды для проекти- 
рованя водопровода. Кабинетъ служить текущимь нуждамъ Го- 
рода и частныхъ лицъ и даеть даже нЪ®который доходъ. Въ 
1913 голу произведено 1.060 анализовъ. Предполагается  рас- 
шарить это учреждение. 

Обращаясь къ санитарно-прелупредительнымь мфропрятямь 
городского общественнаго управленя, я долженъ отмфтить, что 
предыдущая сесезя Городской Думы сдфлала въ этомъ отноше- 
вы очень много, путемь организащи санитарной инспенщи. Какъ 
извфетно, руссыя городекя самоуправленя стремятся къ орга- 
низащия савитарнаго надзора при помощи санитарныхъ попе- 
чительствь, и недавно Министерство Внутреннихь ДЪлъ разр$- 
шило организацио такихъ попечительствъ. Путь, на который всту- 
пилъ Ташкентъ въ 1911 году, совершенно оригинальный, и образ- 
цомъ намь въ этомь отношени послужили англ све порядки. 
Опыты съ савитарными попечительствами были въ Ташкентв 
во время холерныхъ эпидемий 1892 и 1908 года, но въ ка- 
чествЪ постоянно дЪйствующей организащи попечительетва ока- 
зались непригодны, какъ по малому количеству людей, могущихъ 

°и желающихь безвозмездно и безкорыстно посвятить себя этому 
дЪлу, такъ и по неравномфрности и несогласованности работы 
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отдёльныхь членовъ ихъ въ разныхь ратонахь и въ равное вре- 
ия. Ве эти недостатки устравяютея институтомь постоянныхъ 
санитарных инспекторовъ, которые хорошо изучили свои раны 
и велуть за ними регулярное наблюдене. ‘елательно лишь 
увеличить число . санитарныхь инспекторозъь ‘и распространить 
ихь двательность на туземный тородъ. Во всякомъ случа 
опыть Ташкента въ этомъ отвошеши очень интересенъ и, в- 
роятно, поелужить примфромв для другихъ городовъ. Для руко- 
водства полиции, судьямь и санитарнымъ ‘инепекторамь дважды 
(въ 1904 и въ 1911 году) издавались сборники обязательныхь 


постановлений. 
Въ качеств совфщательнаго органа при Городской УправЪ 


по вопросамь обществевной гимены и санитар! является ед- 
нитарный совЪтЪ, въ который входятъ вс городеще врачи, за- 
вфлуюций аптекой и санитарные инспектора. Съ 1909 года при 
Управ$ работаеть Санитарное Вюро, собирающее статистиче- 
скля свфдфня по медицинскай и санитарной части и направля - 
ющее протоколы санитарныхъ инспекторовъ по подеудноети. 
Въ Ташкент имфютол два санитарныхь врача, —изъ кото- 
рыхъ одинъ эпидемический. Дезинфекщи производятся совер- 
шенно безплатно; въ лругихъ тородахъ за дезинфекцию квар- 
тиръ состоятельныхь лицъ плата обыкновенно взимается. На- 
етолтельно необходимо устроить центральную парово- формали- 
новую дезинфекщонную камеру, проекты которой разрабатыва- 
Ютел. ИмЮщЩаялся съ 1909 года формалиновая дезинфекщюнная 
камера для безплатной дезинфекци стараго платья веудовле- 
творительна. : ВИ. 39 а 
_ Въ числ санатарныхь мфрь. олвдуеть и что въ 
1888 году были вынесены за городъ туземные кожевенные за- 
воды (Кунчиликъ). = Ни 
__ Ниадбища, Мусудьмалекы кладбища, числомь .в8, ‘была раз: 
ое ров п свовмь мфстовахождонемь — 


ди пути, по когорымь происходило его раеши 


реше. Въ 1891—1894 годахъ кладбища эти были закрыты, и 
туземное населене на свои средства пр!обрёло за городекой 
стЪной 11 новыхъ кладбищь, къ которымъ со времени девятой 
сесси Думы постепенно проводатсл мостовыя. Христансвя 
кладбища возникли съ момента взямя города. Бралекая могила 
воиновъ, павшихьъ при взяти города въ 1865 году, содержит- 
ся выфстЪ съ часовнею на городекя средства, и къ ней еже- 
годно 15 поня совершается крестный ходъ, сопровождаемый 
массами русскихъ богомольцевъ, женщинъ и дётей. По тради- 
ци въ этотъ день Городъ угощаеть тамъ ветерановъ средне- 
азатекихь и другихъ войнъ и дБлаеть имъь подарки. Имфется 
еще старое кладбище по Самаркандекой улиц, нынф занатое 
военвымь  вфдомствомь, и кладбище по Отаро-Госпитальной 
улиц, охраняемое Городомъ; въ 1908 году тамъ посажены то- 
поля. Новое мЪето для кладбища отведено въ 1872 году. Го- 
родъ немало потратиль средствъ ва его расширеше (больния 
покупки земли были сдЪланы въ 1906 и 1910 годахъ), на его 
планировку и обсадку деревьевъ. Возникалъ вопроеъ о переда- 
9$ кладбища въ епарх1альное вфдомство, но горожане довольны 
нынЬшнимь порядкомъ на кладбищ. На этомъ кладбищ Горо- 
домъ отведено особое исто для погребеша военныхъ чивовъ 
и выдфленъ участокъ для протестантовъ: о томъ-же просять и 
католики. Просить объ отводф земли подъ кладбище и еврей- 
ская община, пруобрфтшая первоначально мЪето для своего клад- 
бища на соботвенныя средетва. 

Въ ДФлЪ санитарнаго благополучя города имфетъ весьма 
важное значение обезвреживане нечистотъ. Дума предыдущаго со- 
зыва увеличила составь городского обоза, служащаго межау 
прочимь для вывозки мусора и грязи съ улиць и изъ город- 
скихъ садовъ, съ восьми до 36 лошадей, но этого количества 
все же недостаточно, чтобы удовлетворить собственно город“ 
свя нужды, ве говоря уже о помощи обывателямъ. При мобили- 
защи почти вез городоюя лошади ‘были забраны; обозъ быль, 
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пополНевь снова, и снова часть лошадей была взята. Необхо- 
димо возможно болф6 широкое развиле городского обоза, а так- 
же организащя городского аесевизащоннаго обоза. 

Въ ДЪлЬ борьбы съ грязею, которая по мфетнымь грунто- 
вымъ и климатическимь усломамъ составляеть сущую язву таш- 
кентской жизни, имфеть большое значение принцип покрытя 
всей уличной и дворовой территорм твердымъ матераломъь и 
вообще принцип прелохранев!я уличнаго грувта отъ размалы- 
завза его движенемъ. За восьмую и девятую сессш Думы быль 
выработанъ рядъ обязательныхь поствновленй объ устройств 
и уширении тротуаровъ, о замощеним тротуарныхь обочинъ по нко- 
торымъ ул ицамъ, 0 замощен!и проф здахъ во дворы по замощеннымЪ 
улицамъ и объ устройств палисадвиковъ, защищающих часть 
тротуарной полосы оть движения. Крайне желательно расширить 
эти обязательных постановленя и распространить облзательное 
замощене на самые дворы, или по крайней мВрф на ближайшую 
къ воротамь часть ихъ. Что касается собственно уличныхь 000- 
ЧиВт, остающихся незамощенными, такъ какъ Городъ не въ 60- 
стояни замащивать улицы во всю ихъ ширину, то тамъ, гдЪ 
ихъ нельзя благоустроить на подобе того, какъ это сдфлано 
на Пушкинской или на Гоголевской улицахъ, замощеве узкихь 
обочинныхь полосъ могло бы быть возложено на домовладьль- 
цевъ ВЪ качеств" натуральной повинности при помощи. обзза, 
тельнаго постановления. Конечно, это вызоветь на первыхь по- 
рахъ ропот, но благотворныя послёдетыя этой мёры будуть 
громадны. ()бязательное метеше тротуаровъ, введенное въ 80-хъ 
годахъ, распространено и на улицы, но въ виду недостаточности 
числа уличныхь караульциковь, на которых это дло возло- 
жено, исполняется лишь на центральныхъ улицахъ. Я 

^ Способъ утилизащи нечистотъ. Мусорь по старинному обык- — 
новению вываливается `арбакешами въ разныхь иЪотахь по ок- — 
раинамь города и частью раабираетсл туземцами —на `удобреще 
_ отородовь и полей, частью перподически”‘сожигаетолу ‘а частью 
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остается гнить на дорогах, смъшиваясь съ грязью. Что каса- 
ется ассенизащонныхь отбросовъ, то въ этомъ отношен!и’ до- 
стигвуты значительныя улучшен! путемъ введена агрономиче- 
ской утилизащи нечистотъ по’ способу’ доктора ВЪлоусова. На- 
чинаая съ весны 1910 года вместо прежняго вываливан!я  нечи- 
стотъ въ ямы введено разливав!е ихъ по полю и немедленное 
запахиване. Этотъ способъ позволилъь создать на безплодномъ 
и зловонномъ ранфе полф цвфтущее культурное, поучительное 
даже для туземцевъ хозяйство, пока еще находящееся въ арен- 
дф у спещалиста агронома г; Яхимовича” на’ льготныхь для не- 
го усломахь (за 109 десятинъ Городомъ получается пока всего 
1200 рублей), но впослёдетви могущее составить видную доходную 
статью въ городскомъ бюджетВ. Достойно вниманя, что часть 
овощей, получающихея на этомъ полф (помидоры, баклажаны, 
перець и проч.), перерабатывается въ консервы, ииЪюние ши- 
рокое распространен (около 300 тысячь коробокъ въ годъ). 
Изь эпидемичеснихь болфзней въ Ташкент® болфе всего раз- 
вить брюшной тифъ (около 180—200 случаевъ въ годъ), зв- 
симъ скарлатина (около 120—140 случаевъ), дифтерить (80—90 
случаевъ) и оспа (10—20). Оспопрививателей— туземцевъ въ чи- 
слЪ четырехъ содержало земство, во въ виду того, что въ но- 
выхъ законоположеняхъ по устройству врачебной части въ краЪ, 
разрабатывавшихся безъ участ я городскихь представителей, во- 
проеъ этотъ опредфленъ неясно, съ 1913 года Городъ принялъ 
содержаве оспопрививателей на себя, дабы не лишать тузем- 
вое населене этого привычнаго ему рода медицинской помощи, 
`Осиенный детритъ выписывается Городомь изъ Росси, въ 
виду отсутотвя въ краБ благоустроеннаго оспеннаго депо. Хо-. 
лера посфщала Ташкенть въ 1392 и 1908 годахъ. ПоелЪдняя 
‘эпидемя была пресфчена энергичными мзрами Города; всего на- 
блюдаловь на этоть разъ 337 случаевь холеры (максимумъ 255. 
въ сентябрЪ). Истразено было на борьбу еъ холерой 17 тысячь. 
рублей и сверхь того 13 тысячь на замощене дорогь, веду-. 
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щихь къ свалочному мфету. Средства на вое это (30 тысячь 
рублей) были отпущены Городу заимообразно изъ казны по 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повелфайо. 

Я остановлюсь на значительномъ ‘развити брюшного тифа 
какъь среди населеня, такъ и въ войскахь гарнизона. Вь 1390 
году среди Ташкентекаго гарнизона было 350 случаевъ брюш- 
ного тифа, при 47 смертяхъ, т. е. 6,2°/о списочнаго состава, 
цифра непомфрно высокая. По изолфдовашямъ моего уважаемаго 
товарища по Управ доктора А. П. Шишова ежегодный макси- 
мумъ заболфвавй тифомъ падаеть на октябрь и совершенно со- 
впадаеть съ наиболфе высокимъ уровнемъ стояня воды въ таш- 
кентскихъ колодцахъ. Уже это обстоятельство указывает на 
связь брюшного тифа съ волоснабженемь, что впрочемъ усла- 
новлено медицинской наукой для всего мра. Несмотря на оби- 
ме воды въ Ташкент хорошую питьевую воду населене по- 
лучаеть съ трудомь. Вода берется изъ Головачевекихь и Са- 
ларекихъ ключей, облфланныхь въ срубы и снабженныхь насо- 
сами, изъ 37 городекихъ колодцевъ, разбросанныхъ по городу, 
а также изъ глубокаго, такъ называемаго артезанскаго колодца, 
вырытаго еъ разрзшевя Города однимъ частнымь лицомъ въ 
Саларекомъ переулкЪ. Вода разбирается ведрами или развозит- 
ея по городу водовозами; нфсколько домовъь снабжаются водою 
изъ артезанскаго колодца по трубамъ. Въ настоящее время 
на первый планъ выдвигается устройство водопровода. Предыду- 
Ш составъ Думы (девятаго созыва) положилъ начало разр ше: 
вю этого вопроса, поручивь выдающимся московскимъ спец- 
алистамь (внженерамь И. М. Бирюкову, А. В. Конлрашеву и 
Ф.0. Тольцмаву) разработку проекта. ташкентскаго водопровода. 
Прежде чВмъ приступить къ этому дфлу, Городъ организоваль 
тщательные анализы воды изъ разныхъ источниковъ въ тече-_ 
ве года; засимъ быль произведенъь рядъ изыскан!й, нивеллиро- 
вокъ и т. под. По обсуждении дфла въ Санитарномь СовЪфтЪ, въ. 
‘обществ естествоиспытателей и врачей и въ ДумВ были одо-_ 


Рх. 
= 


брены главныя положевя проекта Ташкевтскаго водопровода, 
по которымъ спещалисты составили основныя задашя для про- 
екта, Эти основныя задан!я весною 1914 года были раземотрЪ- 
ны въ МосквЪ особой консультащей изъ выдающихся русскахъ 
спещалистовъ-професеоровь и удостоились одобревя; векор 
онЪ будуть представлены на уважен!е Думы, послВ чего будетъ 
составленъ и рабоч й проекть. Стоимость проекта 18,000 руб. 
изъ коихъ 5,000 руб. уже уплачены; около 3,000 руб. стоила 
консультащя и около 10 тысачъ рублей предварительныя из- 
слфдован!я, нивеллировки и анализы. Когда именно Городу уда- 
стся осуществить этотъ проектъ, въ настоящее время сказать 
трулно, такъ какъ война на долгое время ухудшила условия кре- 
дита и изготовки машиннаго оборудования, но проектъ во вся- 
комъ случа составляется настолько обстолтельно, что не по- 
теряеть своего значеня и въ будущемъ. Разечеть дфлаетея на 
25 лфть. Полное развит!е водопровода разечитано на 2320 ты- 
сячъ ведеръ, а первоочередныя работы на 640 тысячъ. 

Въ связи съ водопроводомъ стоить канализация торода, — 
предор1аме громадное чрезвычайно дорогое, особенно при 
разброеанности нашего города. Москва работала почти '/ё в- 
ка надъ проектами канализащи прежде ея осуществлевя, а по- 
тому и намъ вполн своевременно начать подготовительныя ра- 
боты теперь же. Дума предыдущаго (дезятаго) созыва уже и на- 
чала ихъ. Ооставленъ нивеллировочный планъ города въ раюн% 
проектируемаго водоснабженя и взаты многочисленные образ- 
цы почвы и воды для изслЪдован!я въ лаборатори профеесора. 
Вильямса, извъетнаго своими трудами по устройству москов- 
скихъ полей орошения. Дума приглашала въ Ташкенть помощ- 
вика главнаго инженера московской качализащи Н, А. Алек- 
сЪева, намфтившаго путь, по которому намъ слЪдуетъ идти при 
предварительныхь изысканяхъ. Было бы желательно устроить 
въ первую очередь частичную канализащю города (напримръ, 
раюна больницы и Воскресенскаго базара) съ б1ологическою 
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_ тавнаго Тапа, съ фильтрами, отдвлешчмя для различныхь по- 


_ вами по послфднему слову науки. Каку о’ городевонь” прелирь 
_ яти, я скажу о бойнв 0600, Звоарь эко” оу о бо 


очасткою. Это не потребуеть большихъь вредетвъ и даеть Го- 
ролу необходимый въ этомъ дёлВ опыт. 

` Дабы не утомить ввимаве слушателей, я заканчиваю очеркъ 
тородекой санитарной оргавизащи. Остадетея упомянуть лишь о 
ветеринарной части. Городъ имфеть одного ветеринарнаго врача, 
Что, конечно, недостаточно. `Лечене  животныхь предоставлено 
(Обществу покровительства животных», которое волучаеть оть 
Города ‚субеидно въ’ 9.140 рублей за ловлю собакъ. 

Однииъ изъ важнфйшихЪь санитарно-ветеринарныхь учреж- 
денй Города является бойня: 

До введев!я городского ‘еамоуиравленя скотъ  р%зался 
въ разныхъ частлхъ города. Въ туземномь городф считалось 
170 боенъ, во на самомъ дфл6Б скотъ р%зали, когда понадобит- 
ся, въ каждомь дворф. Въ 1880 году Городомь была постро- 
ена одна бойня для русской части города, въ вид простого 
сарая, безъ всякихъ приспособлений. Въ 1893 тоду Городомъ 
были выстроены три бойни, одна для русской и двф для ту- 
земной части города; эти сооружения были уже не столь прими- 


род екота и приспособлевыми для раздфлки тушь. Одна изь 

вихт, ‚ ббхавтауроко- Сибзарокал, была закрыта въ 1898 воду, | 
а злав!е разобрано въ 1906 году: Дв® продолжали действовать 
до осени 1908 года*), когда была открыта нован городекая ско- 
тобойня, строившаяся два года ‘и снабженная везми присповобле-” 
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бойнЪ въ году всего 4. Въ виду непосильности работы по над- 
зору для одного лица Думою съ 1913 года утверждена должность 
второго ветеринарнаго врача. При бойн® имбетея карантинный 
дворъ, утилизащовный и кишечный заводы съ кровосушкой и 
каныжнымь заводомь. Такииь образомь тневе боенскихь от- 
бросовъ предотвращветея. Въ санитарномъ и хозяйственномь 
отношенм бойня расположена очень удачно, на окраин горо- 
да и вь то же время на рубеж двухъ его частей, русской и 
туземной. Въ ближайшемъ будущемъ бойня будетъ соединена съ 
городомъ особымъ трамвайнымь путемт, и мясные продукты бу- 
дутъ развозиться по городу въ спешальныхъ вагонахъ; досел® 
они развозились въ арбяхъ, устроенныхъ особеннымъ образомъ с0- 
влаено облзательнаго постановленя Думы. Стоимость бойни око- 
ло 362 тысячъ рублей. Недостаткомъ бойни является нЪкоторая 
тснота помфщев!й, въ виду все развивающатося убоя, отчасти 
даже на вывозъ въ Россйо. Желательно также создать при б0й- 
вЪ на ряду съ имфющимся остывочнымъ отдЪлентемь холодиль- 
НИКЪ ДЛЯ хранен1я МЯСНЫХЪ продуктовъ. Необходимо также 
расширить утилизащонный заводъ, который въ настоящее вре- 
мя можеть перерабатывать лишь небольшую засть труповъ ско- 
та сб всей городской территорш; всего желательнзе было бы 
построить его отдФльно отъ бойни и соединить съ дфломъ ис- 
треблен!н бродячих собакъ. Также недостаткомь бойни явля- 
втся отеутотые мБста для убоя свиней. Хотя спешальное здание 
для свинебойни было построено на общей боенской территории, 
но изъ уважев!я къ религюзнымь вфровашямъ туземцевъ Дума 
не дала этому зданшо того вазначеня, для котораго оно пред- 
полагалось. и #8 ви а дана 

Въ настоящее время Убивать свиней въ Ташкентв негдЪ, 
и обзательнымь постановлемень оъ 190 тодл воспрещено д- 
жа держать евиней на тапиковтокой городской территорш. Не- 
смотря. на протесты колбаеников, неодновратио лоходивиие да-_ 
же до г. Военнаго Губернатора, Дума не’признавала возмож 
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вымЪ отказаться отъ этого принципа, указывая, что торговцы 
свинымъ масомъ и продуктами изъ него могуть держать свиней 
за чертой города. 

Весго на медицинеко-санитарно-ветеринарную часть Город 
израеходоваль въ 1913 году — 157,683 рубля. 

Заканчивая обаоръ санитарной части городского хозяйства, 
можно сказать, что Думою сдфлано многое, но и многое еще 
остается седЪлать, а главное, не слфдуеть ослаблять или прекра- 
щать уже начатыя рабогы, Въ частности можно пожелать уст- 
ройства муниципальныхъ бань какъ въ русской, такъ и въ тузем- 
ной части города, ГД сильно распростравены накожныя бо- 
лфзни. Существующихь бань нодосталочно, а между тфмъ чи- 
слота 1фла авляется лузшимъ средствомь для предупреждения 
заболЪванй. Сознавая это, Дума въ моменты, когда городу гро- 
зило занесен!е какой либо эпидеми (возвратный и сыпной тифъ, 
холера и чума), разрёшала безплалную раздачу билетовь на 
бавю бзднЪйшему классу населенля (въ посл$днее время женамъ 
и дЪтамъ запаесныхъ). Въ 1914 году была устроена въ вид 
опыта безплатная нупальня на СаларЪ. 

Третья задача городскихъ общественныхь управлений —пра- 
вильное снабженше Города продуктамн первой необходимости. Задача 
эта наиболфе трудна, потому что въ этомь дЪлЪ органамъ го- 
родекой администраци приходится выходить за предълы района, 
на который распространяются права городекого общественнаго 
управленгя, и вступать въ борьбу съ неистощимою частною пред- 
приичивостью. Немудрено, что эта задача висдё во всемъ м 
еще не разрЪшена уловлетворительно, и даже въ странахъ съ 
наивысшей технической культурой, —въ Англи и Германш, дфло 
огравичивается отдфльными попытками. Такъ, въ прошломъ году 
Верливъ организоваль закупку скота въ Россш, а также рыбы _ 
и картофеля; въ Палермо извъетна муницапальная хбопеньрна, | 
имфется хлЬбопекарна ‚и въ МосквЪ, но для потребностей, город: 
скихь узреждений; въ. Тафаволь въ Кишинев и нфкоторыхь 


других ‘городахъ были открыты мясныя лавки и т, д. Въ этомъ 
отношени наше’ городское самоуправлене также дфлало по- 
пытку и съ января по мартъ 1912 года держало мясную лавку. 
Прелираяме дало Горолу убытокъ въ 1.733 рубля, но ‘помогло 
удержаль таксу на мясо 01% чревмзрнаго повышеня. При’ раз- 
смотрнти отчета за 1912 года Дума признала опыть завлужи- 
вающимъ повторения, и лишь военныя обстоятельства помфша- 
ли организовать закупку скота для этой цфли нынфитней осенью. 
Большую помощь Городу въ этомъ ‘дВлф могло бы оказать 
военное вфлометво, которое имфеть своихъ  агентовъ повеюду 
и которое могло бы легко организовать какъ закупку, такъ и 
доставку скота для потребностей ташкентекаго ‘гарнизона, ‘по 


требляющато около 830—100 тысячъ пудовъ въ годъ. 
Обычнымь средствомь для борьбы съ непомёрнымь возвы- 


шенемъ цфнъ въ Ташкент$ служать таксы ва мясо и печеный 
хлфбь. Въ 1905 —1907 годахъ быль опыть отмЪны таксы, не 
приведший однако къ благопрятнымь результатам. Съ начала 
текущей войны право таксирован!я значительно расширено и вв$- 
рено Губернаторамь; мнфня о результатахь новаго порядка 
сильно расходятся. Кром торговыхъ депутатовъ, являющихся 
помощниками полатныхъ инспекторовъ, городское обществен- 
ное управлене имфетъ свою торговую полицию, которой пре- 
доставлены на базарахъ права и санитарной инспекции. Ея 
инструкц!я утверждена въ 1893 году; нынф составленъ проектъ 
новой инструкща. Штать торговой полищи должно признать 
недостаточнымь для борьбы съ маклеретвомъ, такъ какъ однихь 
только зарегистрировавныхь маклеровьъ по торговл предме- 
тами первой необходимости имфется 250 человфкъ. Въ ближай- 
шемъ булущемъ предполагаетея организовать постоянную по- 
вЪрку мёръ и вфеовъ, 

_ Шобочнымь, но весьма. дЪ@ствительнымь оредотвомъ удеше- 
вить съфетвые продукты эвляется устройство центральныхь вры- 
тыхь рынковъ съ холодильниками. Рабо\Й планъ такого соору- 
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жевшя на такъ называемомъ „полицейскомъ дворЪ“ Воскресен- 
скаго базара составляется. По олобреннымь Думою эскизнымь 
планамь и разечетамь намъ разрфшенъ 29 апрЪля 1914 года 
заемь изъ кассы земокаго и городекаго. кредита въ сумив 
599.400 рублей изъ 4'/з°/о. Амортазащя сооружевя разечатана 
ва 30 льтъ, Предполагалось начать это сооружев!е съ весны 
1915 года, во невозможность заказать и получить въ настоящее 
время кедфзныя фермы для кровли здан!я  заставляеть сомн»- 
ваться, будеть ли это возможно. 

Четвертою задачею городекого обществевнаго управленя 
является шнольное дьло. Хотя по существу дфло. воспитавя бу- 
лущихъь граждань веецфло входить въ компетенцию государ 
ственной власти, однако русеве города и земства такъ много 
уже сдЪлали въ этомъ направления еъ шестидесятых и семидеея- 
тызь годовЪ пропулаго стол" Мя, и дфательность их въ этомъ отно- 
шения вастолько ‘свлелась съ дфаятельностью правительства, что 
и наить Городъ ве могъ выйти изъ предловъ общей системы. 

Первое женское прихолекое училище (нын%  Шушкинское) 
существуеть подъ разными наименованями съ 1866 года. Дума 
на первыхъ же порахъ своей дфятельности въ 1879 году пре- 
образовала его въ двухклассное. Второе женское училище на 
Самаркандекой улиц открыто въ ‘1888 году, третье въ 1908 
году и четвертое въ 1906 голу. 

Первое мужское олноклассное првходское училище (вын% 
Гоголевское) было открыто въ 1891 ‘году, второе (вывф име- 
вуёное Жуковскимь) въ 1894 тоду, третье (Тургеневское) въ 
1903 и четвертое (Кольцовское) въ 1906 году: Къ 1907 ‘году, 
когда Министерство Народнаго Просвфщенйя. горячо поддержи- 
ваемое Государственною Думою, начало отпускать значительный 
средства на вводене всеобщаго обученйя, городъ Ташиенть  на- 
считываль восемь приходскихь училишь съ 938 учащимися при. 
23 учащихся. Думою было обращено внимаше на дороговиз 
обучева (34 рубля на одного учещагося въ одноклассвомь | 
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лищф), Попытки Города ввести нЪкогорую экономю и вообще 
принять активное участе въ жизни городекихъ школъ вызвали 
развличныя трешя, которыя въ ихъ дальн®йшемь развити не 
прекратились и доселф и могуть быть устранены лишь путемъ 
учреждешя городского’ узилищнаго совфта съ преобладашемъ 
представителей Города, о чемъ Дума въ началЪ 1914 года и вов- 
будила ходатайство, оставшееся пока, повидимому, безъ движения, 
21 декабря 1908 года по распоряжению Думы была произведе- 
на перепись дзтей школьнаго возраста, на оснований которой 
выработана схема введен!я общедоступности низшаго. образова- 
н1я для русской части горо а. Дей въ возраст огь 8. до 11 
лЪть по переписи оказалось 3605. 

Въ 1909 году были открыты еше лва училища, и Горолъ 
началь получать субсидию оть казны. на содержание школъ въ 
разиВрв 13.300 рублей. Въ начал 1912. года Думою. была 
утверждена школьная сть на предметь введен!я всеобщато обу- 
чен!я, Фактическое осуществленте проекта сти началось съ 
1910 года. СЪль удостоилась утвержденя Министра  Народнаго 
Просвфщен!я. Осенью’ 1914 года сфть закончена; остается лишь 
развертывае нкоторыхь вновь открытыхь училищь. Въ на- 
стоящее время Городъ иметь 17 приходскихъ училищь, въ томъ 
числ} 6 мужскихъ, 6 женскихь и 5 смфшанныхъ, еъ общимъ 
числомъ учащихся въ 3429. Хотя цифра эта близко подходить 
къ той, которая была опредфлена школьной переписью, ‘и хотя 
при проектировани сЪти былъ принять двойной процентъ. при- 
роста (8°/о) противъ общеросеййскаго, но возрасташе населенше 
города шло вн всякихъ разочетовъ, и уже осенью текущаго: 
года пришлось принять нЪкоторыя добавочныя и ‘экотренныя 
мБры для удовлетворевня школьныхь потребностей населеня. ^ 

_  Тавамъ обравомь Ташкентская Городская Дума впервые. 
осуществила въ Средней Азш принципъ общедоступноети обу= 
ченя, увеличивъ число учащихея въ городокихь школахь за. 
вовемыня те вазе Да понаотяс СЗ обиакбни 9680. З№3В 
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Еще рЪзче выступает дЪятельность Думы въ длё по- 
стройки школьныхь зданй, Въ 1907 году Городь  имфлъь лишь 
два соботвенныхь школьных аданя (на Самаркандской и на 
Пушкинской улицахь), съ 8 школьными комплектами. Зданя 
были старой постройки съ неприспособленными помвщенями. 
Въ 1910 и 1911 годахъ`Городомь были куплены для училящеь два 
собственныхъ зданя, которыя затВмъ перестроены (Кольшовекое 
и Жуковское училища); перестроено Пушкивское училище и вы- 
строевы заново два большихь училищных®' здашя, каждое на 
два училища (для Тургеневокаго и Гоголевекаго и лля Зи 4 
женскихь училищу). Все это обошлось ороду въ 208.164 рубля, 
из, коихъ 42.540 рублей даны Министерствомь Народнаго Про- 
свЪшен!я, Въ 1912—1914 годахъ куплены участки земли, и на 
нихъ построены еще два школьныхъ здания, одно для перваго 
смЪшаннаго училища по Чимкентскому ‘тракту и другое, боль- 
шаго разм%ра; для 6 мужского и 6 женскаго училищь, ва Миръ- 
абадь. Стоимость зданй вмфств съ землею 76,399 руб. 85 коп., 
изъ коихъ получено отъ Казны заимообразно на 20 лётъ изъ 
3°/0— 36.811 руб. и въ видф субсиди 16.000 рублей. Итого на 
школьное строительство Дума затратила послда!е годы около 
280 тысаячъ рублей. Веего въ настоящее время въ собствев- 
ныхъ злашяхь въ русскомъ городв просторно и удобно пом- 
щаются 56 школьныхъ комплектовь и можеть быть помфщено 
до 60. Въ наемныхь помфщеняхь, веегла боле или менфе не- 
улобныхъ, помфщаются лишь 15 комилектовъь и два временныхъ 
комплекта, въ которыхъ занимя ведутся по вечерамъ. Нельзя 
не отифтить той волны оживленя и олухотвореня; ‘которая 
прошла по ‘школьной жизви благодаря развитию школы. Учаший 
персовалъ набиравтея нын® преимущественно среди дфвушекъ 
и женщинъ, ‘окончившихь среднее и даже высшее образован. 
Женек: трудъ оказался дешевле и интеллитентнЪе мужского, _ 
и не даром. болыше ‘торода Росси давно уже базируютъ на. 
_немь свое школьное дЪло, Праздвики древонасажденя, экокур“ 
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офи, спектакли, музыкально-литературные вечера, пофздки на 
курсы, рефераты учащихь по шнольнымь вопросамъ, ‘елки, на 
которыя Дума ‘и почетные блюстители ве щалять средотвъ, во" 
чВиъ отифчена наша школьная жизнь за послфдее годы. По 
сыфтВ 1914 тода казеннаго пособ1я ‘на ‘содержаше ликоль исчи- 
слено `40.860 рублей; на самом» дфл ‘будеть получено 35/2 
тысячь. Вшяне школъь на жизнь города громадно: трудовой 
людь 0 всхъ концовь края стремится въ Ташкенть, гдф его 
дьти могуть легко получить образоваве. Кром необходим й- 
шихь знавй, школа сообщаеть дётямь выспия идей, облагора- 
живаюцие вкусы и культурныя привычки во всемъ, начиная съ 
одежды. 

Съ ростомъ числа учащихся увеличивалось число бвл- 
няковъ ереди нихъ. Небольшой кружокъ городекихъ лфятелей 
оказываль имъ помощь сначала частными ‘сборами; съ  осеви 
1912 года кружокъ этоть сложился въ общество. вспомоществво- 
ваня учашимея въ Ташкентскихь визшихъ учебныхь  заведе- 
вяхъ, которое осенью, до 1 января 1913 года, собрало 3.372 
рубля пожертвовашй и истратило 1.685 руб». не считая пожерт= 
вованнаго матерала и готовыхъь  вовыхъ вещей, на ‘снабжене 
бъднфйшихь дьтей сапогами, ботинками, пальто, тужурками и 
рубашками. Въ 1913 году Общество собрало 6.079 рублей и за- 
тратило на ть же цфли 2.476 рублей. Кром снабженя дфтей 
одеждой и обувью Общество уже съ осени 1912 года организо- 
вало въ школахъ горяч!е завтраки, на что израсходовало до 1 
января 1913 года—375 рублей, Въ 1913 году на помощь этому 
благородному дёлу пришла Городская Дума, имфвшая въ виду, 
что при оргавизаи горячихъ завтраковъ дЪло идетъ не только © 
повышени школьной уешфшности дфтей, но и © поддержани 
фазическихь силъ молодого `поколвя нашей расы среди не 
вполнЪ благощиятныхь условй среднеазатскато климата. о 
смётВ 1913 года ва это дЪло было ассисновано 3.000 рублей, 
такъ что весь приходный бюджеть Общества въ томъ году до- 


стигь 9.079 рублей. На горяче завраки въ 1913 году Обще- 
ствомь было истрачено 3.179 ‘рубля; всего было роздано за 
этоть годь 111'/з тысячь завтраковъ. Сверхъ того Общество 
организовало дфтовя площадки лля игр и устроило лфтнюю 
коловю въ Чимганз для слабЪйшихь дфтей, которыя съ во- 
сторгомь воспользовались этимь благодзашемь. Въ 1914 году 
дЬятельность Общества продолжалась въ томь же направлении, 
на на притокъ пожертвованй, обыкновенно собиравшихея 
осенью, въ этомъ году разсчитываль нё приходится, въ виду того, 
что внимане русскаго общества отвлечено въ другую сторону, 
Сверхъ начальныхъ школъ Городъ содержалъ одно четы- 
рехкласеное городснсе училище, которое въ 1911 году было р$- 
шено закрыть, въ виду несоотв тетня школъ этого Типа со- 
временнымъ запросамъ местной жизни. Учебное начальство доби- 
лось отиёны постановлен!я Думы, но Правительствующий Сена 
призналь за Городомъ право дЪйствовать такимъ образомъ, и 
съ лфта 1913 года началась постепенная ликвидашя училища. 
Въ то же время съ осени 1913 года была открыта торговая 
школа, первое заведее этого рода въ Туркестанскомъ краф, 
встрЪченное весьма сочувственно коммерческими кругами. 
Русско-туземныя школы въ Ташкент развивались въ начал 
быстрфе, нежели русская. Съ 1884 по 1901 годъ было открыто 
на средства казны шесть такихъ училащъ, Городъ приходиль 
этому дзлу на помощь субсищями и въ настоящее время содер- 
жить еще два собетвенныхь такихъ училища, седьмое и двух- 
классное. Три училища помъшаютея въ городскихь здавяхъ, 
Субсидируеть Городъ также русско-татарекую школу и оказы- 
ваеть щедрую помощь професстональной школ А. М. Мали- 
вовской и ремесленному училищу. Пертодически Городъ помо- 
галъ также 1 женской гимназия и постоянно субсидируеть Марйян- 
ское училище. Дума также приняла на себя нфкоторыя обяз: 
тельства въ отвошени 2 женской гимнази, для которой ‹ 
пуиена. ыыы какъ ране для реальнаго, Маргиноваго 
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ремеесленнаго училищу. (ъ 1907 года Городъ субеидируеть вом- 
мерческое училище, основанное В. Н, Дунанымь-Варковскимъ, 
путемь обложешя промысловыхь свидЪфтельотвъ дополнитель- 
нымъ сборомъ (въ 1913 году —7.885 рублей). 

Весь расходъ Города на народное образоваше въ 1913 году 
120.776 руб. (8'/>°/5), по смт 1914 года—133 тысячи рублей, 


Пятая задача — общественное призрьне. Въ то время какъ въ 
другихъ отрасляхъ городского хозяйства наши задачи иногда 
болфе сложны, нежели у другихъ городскихъ управлевй Росейм, 
—по части общественнаго призрфн!я мы ‘очень облегчены 
дфятельноетыю Туркестанскаго благотворительнаго общества, 
попечительствъ о дЪтекихъ приотахъ и другихъ благотворитель- 
ныхъ организащи, которыя Городъ субеидируеть въ общей 
суму 11.400 рублей ежегодно. Помощь Города этимь обще- 
ствамъ выражается также въ предоставлени имъ городского 
сада для устройства гулянй съ правомъ облагать арендаторовъ 
городекихь оброчныхъ статей въ этомъ саду. 


Ломбардъ. Важною мфрою общественнаго призрёя явился 
первый въ бредней Азии ломбардь, открытый Думою посл четверть- 
| вфковой подготовки этого вопроса осенью 1913 года съ капита- 
ломъ въ 60 тысячь рублей, который въ текущемъь году поета- 
новлено увеличить до 100 тысячь рублей. За время существо- 
Ваня ломбарда по 1 ноября выдано 10.468 ссудъ подъ залоги 
на сумму 145.342 рубля; выкуплено 5.929 залоговъ на сумму 
72.907 рублей, и осталовь на 1 ноября 4.539 залоговъ на 
19.435 рублей. 


Въ годины бдеть нашьъ Городъ щедро откликалея своею 
‚ помощью; такъ, въ 1911 году дано 3.000 руб. городу Вфрному 


о пострадавшему отъ землетрясешя, а въ течеше настолщей 


войны общ итогь ассигнованй Думы девятаго созыва на 
_ нужды войны и на призрён!е семей запасныхь уже достигъ 


__ 85.000 оублей. — 
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Перехожу къ тёмъ отраслямь тородекого хозайства, ко1о- 
рыя связаны съ уловлетворев!емь государственныхь потребностей. 
Ташкентское городекое управлене пер?одически составляеть 
посемейные списки купцовъ и м$фщанъ, на предметъ введен 
воинской повинности, наблюдаеть за метрическими книгами 
евреевъ и является органомъ государственнаго казначейства’ въ 
дфл\. обложен!я, торговли: и: промысловъ,» а: ранфе, съ 1905 по 
1911. годъ, раскладывало: и собирало также налогъ съ ведви- 
жимыхъ имуществъ и: до 1914 года, освфщало. и отопляло ташкент- 
скую‘ областную: тюрьму. Содержане: полиции лежало всеп$фло, на 
городскомь бюджет}: до! благодфтельнаго закона! 5 декабря. 1912 
года; съ текущаго года’ половина, этихь расходовъ принята. на 
счегь казны. Но такь какъ обезиечене  ташнентсной. полищи, и 
самый составь ея нельзя признать досталочнымь, то Дума 
принцишально, уже согласилась на. вовое увеличене. своихЪ рас- 
ходОВЪ, ПО; ЭТОЙ: СТатьф, при’ разсиотрфни проекга о. реорганиза- 
Щи штатовЪ ташкевуекой полищи, Дума, категоричееки возра- 
жала лишь противъ учрежденя въ Ташкент оберъ-полишй- 
мейстеретва, указывая, что для этого нЪть никакихь поводовъ, 
и 9то _узреждене оберъ-полищймейстерства, ложась тажелымъ 
бременемь на казну и на городъ, повело бы къ вреднымъ адми- 
нистративнымь трешямъ между областной и городской админи- 
страцщтей. 

Олфдуеть особо отмЪтить дВательность Та ке текой_ 
родской Дуны въ д оборудовая воинс 
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РН по оборудованию. сборнаго п 
ноль Оредиею Ао 


дов ре’ Правииельства и исполнить волю Держазнаео Вождя 
Русской Арми, заблаговременно произвела во приспособленя 
и перестройки на пожарномь двор№, навначенномь для’ сборна- 
то пункта, и старательно затотовила весь инвентарь. Собьмя 
оправдали мудрую  предусмотрительность Думы; осенью’ 1918 
года была’ произведена’ пробная мобилизащя, во всеподданн®й» 
шемъ отчет за‘ которую Городь удостоился  одобреня, а’ в® 
текущемь году оборный пункт» вослужилъ и продолжаеть слу- 
жать уже настоящую службу ГОСУДАРЮ и Родин. Не оста 
навливаясь передь расходами: въ святом, дл обороны страны, 
Думи установила дая’ завдующихь военно-нонсними. участками 
вознагражден! въ видф разъфедныхь по 15 руб. вь мфсяць 
чего оказалось достаточно; чтобы привлечь любащихъ это дфло, 
но. стВоненныхь въ матеральномъ отношенм людей: 

Эта мфра, въ другихъ тородахъ не примфняемая, была 
очень одобрена комисеей, повфрявшей въ прошхомъ году моби- 
лизащлонную готовность городского самоуправлен!я, Къ этой’ же 
калегори мфрь по подготовкё обороны’ страны слфпуеть от- 
нести ассигнования! на’ обучение въ мужскихь городокихъ узили- 
щахъ военному строю и стрЬльбЪ. 

Мн остается сказать нфеколько словъ лишь о той сторон 
дфятельности городского общественнаго управления, которая 
направлена къ удовлетворению высшихъ духовныхь ззиросовъ 
населеня. На первомь план здфеь стоить устройство садовъ, 
тватровъ и памятниковъ, Наиболфе благоустроенный изъ городскихъ 
садовъ, Константиновсяй скверъ, быль насажденъ цо распоряжению 
М. Г. Черняева, во, время его пребывая на посту Туркестан- 
скаго' Пенерале- Губернатора. По нЪкоторой. игр судьбы цевтрь 
этого сквера. быль отведенъ Думою. длапамятника не. № Г. Черняева, 
но К. П. фовъ-Кауфизна. Аосигновавь 5.000 рублей’на этоть по- 
слЪлв памятникь, Дума пожелала. однако. почтить память и. 
завоевателя’ Ташкента, легендарная! личность котораго’ почти. 


— 88 — 


безъ жертвъ подарила Росса Ауме-ата, Чимкенть и ташкент- 


ск й оазись, а вивотВ съ твмъ и ключи ко всей Средней Азии. 

По ходатайству Думы недавно послздовало ВЫСОЧАЙШЕЕ 
соазволен!ь на вовроесйсвй оборъ пожертвований на паматникь 
Михаилу Григорьевичу Черняеву. ВиЪфст® съ тЪмъ Дума первою 
откликнулась на призывъ КЪ пожертвоваямъ по сооружению 
въ Ташкенть памятника ИМПЕРАТОРУ АЛЕКОАНДРУ П, 
Царю  Освободателю, ассигновавь на это 15.000 рублей въ 
три года. 

Не меньшее, если не большее значене, чёмъ Константинов- 
скай скверъ, имфеть городской садъ, куда лфтомь по вечерамъ 
стекастея все незанятое населеше русскаго города (особенно 
молодежь), и гдв устраиваются вс% народныя гулянья (по ту- 
земному, — „томаша-джой“). Место для этого сада было отведе- 
но по распоряжению и. д. Генераль-Губерватора Г. А. Волпа- 
ковскаго въ 1882 голу. Весной того же года на пожертвоватя 
гласныхъ частью деньгами, частью посадочнымь матер1аломъ И 
личнымь трудомь вадъ быль разбить. Съ 1890 года его укра- 
шаеть гипсовая сталуя русскаго солдата, водружающаго знамя. 
Взамънь этой хрупкой статуи, бережно охраняемой Городомъ 
въ течен!е почти '/+ вЪка, нынЪ предположено поставить брон- 
зовую статую, которая уже получена, и дфло остановилось лишь 
за утвержденемь Думою проекта постамента. Въ истекшемь 
голу по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелфнио часть казеннаго участка 
въ этомь саду была передана Городу для поетройки театра въ 
обмфнъ на городской участокъ по Воронцовекой улиц, и вмз от 
съ т6мъ заимообразно переданъ Городу стотысячный (въ рентф) 
капитал, пожертвованный ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСО- 
ЧЕСТВОМЪ Великииь Княземь НИКОЛАЕМЪ КОНСТАН- 
ТИНОВИЧЕМЪ на призрьше туркестанскихь ветерановъ. Ко 
сожалЪвио, дЪло еъ выборомъ проекта для театра замедлилось, 
а дефицить и наставиия трудныя воевныя времена заставили 
_ впредь до резлизащи большого займа позаиметвовать | 
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этоть капиталь на токуция нужды и на нужды войны. Кром 
перечисленных садовь имфется още великолВиный Александ- 
ровекЙ паркъ, въ которомъ предполагается построить собор, 
на мот стараго здашя биржи, долго служившаго зимнимъ 
тевтромъ, а съ 1908 года несущаго службу Городу въ качеств 
запаснаго отдфленя больницы на случай эпидем. Куъ счастью, 
использовано это’ здане было только однажды, осенью 1908 
года. Здаше въ высшей степени прочное, и одно время его 
предполагалось использовать даже для временной электриче- 
ской станщи; У Города иивются еще скверы Шороховскй (быв- 
пий Хивинск!Й), Урдинск!, Головачевеый, [осифо-Георпевскй 
и новый Гоголевекй. Девятая сес@я Думы обратила на сады, 
бывиие ранфе ловольно  звпущенными, ‘особенное внимав!е, и 
особая садовая комисоя приводить ихъ въ порядокъ; разбивая 
цвфтники ‘и устройвъ оранжерею. Разходъ на сады (въ 1912— 
9.129 рублей) достигъ въ 1913 году 15'/з тысячъ. Та же девя- 
тая сесся Думы задалась обширнымь проектомъ упорядочить 
древесныя насажденя по улицамъ и разработала списокъ на- 
сажденй, которыя должны быть впредь исключительно сижаемы 
по той или другой улиц, дабы придать каждой улицф харак- 
`терный и законченный въ своей художественной цфльноети 
видь. Списокь этоть однако еще не утверждень въ качеств обя: 
зательнаго поставовлен!я, хотя подготовительных работы (за- 
кладка питомника) уже ведутся, Олфлуеть также отыЪфтить за- 
боты Города о насажденяхь на клалбищахь и на городекихъ 
участкахь въ головахъ магиетральныхь зрыковъ, а также’ и вдоль 
этихъ арыковъ, хотя эти насаждевя преслфдують не эстетиче- 
ся, а практическя цфли. 

Говоря’ объ удовлетворен духовныхь потребностей насе- 
ления, нельзя забыть трудовъ Думы восьмого созыва по выработки 
и изданио обязательных постановлен!й о праздничномъ отдых и 
о норм рабочаго дня. Благодаря Дум въ Ташкент установ- 
ленъ и острого соблюдается тоть воскресный покой дла трудя- 


щагося ремесленнаго и рабочаго люда, который ‘иметь такое 
огромное значеше для поднятя культурнаго уровня ‘и физиче- 
скаго здоровья ‘рабочаго класса. Олфдуель также ‘отмфтить не- 


однократвыя попытки Думы ограничить въ городё ‘пьянетво, — 
попытки, передъ которыми открывается вын%Ъ ‘по прелукава- 
намь ГОСУДАРЯ столь парой пузъ, 

Закончивъ разсмотр®не задачь городокого ‘общественнаго 
‘правлевя, я перейлу къ ‘обоз нию ‘средетвъ, при помощи ко- 
торыхь разр шаютея эти задачи. Шрежде ‘всего мы съ гордостью 
и ‘благоговЪемь должны оотыфтить, что Ташвентъ ‘является 
единственнымь въ Импери городомъ, сохравившимь Городовое 
Положение 1870 года, которое давало городамь хозяйственную 
вамостоятельность. Какъ извзетно, на этомъ основана проекти- 
руется и предетоящая реформа Городового Положеня вообще. 
Верховное выражение ‘воли городского населена ‘принадлежить 
‘избирательнымь собранйямъ, которыя разъ въ четыре пода изби- 
рають глаеныхь Думы; Число избирателей въ Ташкент необы- 
Зайно велико, и въ ‘этомъ отношеви Ташкентъ завамаетъ первое 
ифето среди гороловъ Росойской Имперш. Въ первомъ разряд 
по руеской. части города числится 19 избирателей, въ тузем- 
ной 831, во второмь разрядв по русской части города 146, 
по туземной части—5367, въ третьемь разрядв по рус- 
ской части  города—1530  человъкъ и по туземной- 20.254, а 
всего 28,147. 

`Избирательныя собравя не инфють права давать гласнымъ 
никакихь инструкий. Гласные въ количеств 72 человЪкъ ео: 
етавлаютъ Думу, которая въ течене того срока, на который 
она избрана, представляеть собою все городское общество и 
дЪйствуеть его ‘иненомь во всёхъ случаях, когда законъ тре- | 
буеть общественнаго поставовленя или приговора. Гласвыми 
Ташкентской `Городекой Думы въ течене вефхъ сесей, считая 


жаевъ и Хомутъ-ханъ Турсунъ-ходжаевъ, участники девяти 
сес. Г. В. Абрамеонъ, А. В. Букраба, А. Д. Рядовъ и Сеидъ- 
`Каримь Осидъ-Азимбаевь —участники восьми сес; участники 
шести сесой—С. А. Ивановъ, А. №. Гуриновъ, Алла-Кулибекъ 
Джурабековъ и Асиль-акозкаль Расуль-Магометовъ. Съ каждой 
новой сессей интересъ къ общественнымь дфламъ все бодзе 
повышается; такъ, если сравнить три послфдыя сессли (1902— 
1906, 1908—1910 и 1911—1914 годы), то получимъ елЪду- 
ющя цифры 


Среднее число 
гласныхъ, участ- 
Число рьшеныхъ вовавшихъ на 
Сесми. Число засБдан!й. дЪлъ. засфданяхъ. 


1902—1906 142 1045 32—83 


1907—1910 -68 1519 34 
рей 1914 140 1808 41—42 


р съ 1877 года Дума имфла 1280 засфдавй. Думская 
работа распредЪляется по. комисйямт, численность и кругь двя- 
тельности которыхь бывають крайне разнообразны. Изъ числа 
комисс!й послфдняго времени ел$дуетъ упомянуть трамвайных 1906 
—1907 годовъ подъ предефдательствомъ П. Д. Прединскаго и 060- 

‚ бенно П, И. Долинскаго, бюджетныя подъ предсфдательствомъ 0. А. 
‚ Иванова, юридическую подъ предефдательствомь М. И. Буков- 

г скаго и Н. И, Закаменнаго, садовую подъ предефдательствомь 
А. В. Букраба, финансовую и о займЪ подъ, предсЪдательствомъ 

И. Н.. Иванова, опфночную, водопроводную, электрическую, 

больничвую. и наконець ревимонныя подъ предефдательствомь 

Обои и М. А. Садырина. Ревими олчетовь Упра- 

время „оуестиь оздрокарокирярь и в 


въ 35 тысячь рублей, совершенная артельщикоиь Михайло- 
вымъ 10 лётъ тому назадъ, пополнена артелью; вторая въ 7 
тысячь рублей, совершенная 16 лёть тому назадъ Раховымъ, 
не возмёщена. Правительственная ревизя городекихъ дФлЪ 
производилась три раза: въ 18883 голу сенаторомъ Гирсомъ, въ 
1905 году комиесей тайнаго совзтника Несторовскаго и въ 
1908—1909 тодахт сенаторомь Паленомъ. Исполнительный ор. 
танъ, Управа съ ея канцелярией, техвическимъ отдзленемъ, сирот- 
скимъ судомъ и торговой полищей обошелся Городу въ 1913 
году въ 120 тысячъ рублей (81/з°/, бюджета). Управа состоитъ подъ 
предсфдательствомъ Городского Головы, назначаемаго оть Пра- 
вительства. Въ 1905 голу Дум было разрфшено замфстить эту 
должность посредствомъ избрав!я, и выборъ Думы палъ на (. Р. 
Путинцева, олужившаго въ 80-хъ годахъ по назначенно Городокимъ 
Головой и Начальникомъ города. Посл отказа 0. Р. Путинцева, 
въ началв 1907 года Генералъ-Губернаторомъ раврёшено было 
произвести въ частномъ собрани гласныхъ выборы трехъ канди- 
датовъ, и я, какъ получивпий наибольшее (поелё 0. Р. Пу- 
тинцева, который отказалея) число голосовъ, удостоилея ут- 
вержденя. Въ 1910 тоду, при обновлени состава Думы, не 
считая возможным продолжать службу, быть можеть, вопреки 
желанио большинства Думы, отъ дружной работы которой съ 
Тородскимь Годовой зависить благоустроене города, я просиль 
Главнаго Начальника края разрёшить произвести баллотиров- 
ку лиць, которыя выставятъ себя или будуть выставлены кан- 
дидатами на эту должность; будучи подвергнуть баллотировкз, 
я быль вторично почтенъ избрашемь Думы. Нынё соотв тетву- 
Ющая докладная записка снова подана мною на благоусмотрф- 
н1е Главнаго Начальника края. 

Число членовь Управы въ 1877 году было опредфлено 
первоначально въ шесть челов къ, съ содержашемъ по двЪ ты- 
сячи рублей въ годъ, но затфиъ двое отказались, и остались. 
четыре человка, каковое число оставалось неизиённымь до 
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1907 года, когда была учреждена должность пятаго члена Уп- 
равы для завфдывав!я оброчнымь отдЪленемъ. Въ текущемнь 
1914 году Лумою разрЪшена временно шестая должность чле- 
на Управы, или, вЪрнфе, одинъ изъ членовъ Управы команди- 
рованъ для исполнения спешальнаго поручения по составлению 
городского инвентаря, а на место его приглашенъ заместитель, 
Осталось почти безъ измёнен!я за 37 лЬть и содержане чле- 
новъ Управы (съ 2000 рублей дошло до 2.740 рублей). Въ этой 
неизмфнности числа членовь Городской Управы и разм$ровъ 
ихъ содержания нельзя не видЪть одного изъ большихъ торма- 
зовъ нашего городского хозяйства. Въ то время, какъ бюджетъ 
города увеличился въ десять разъ, хозяйство усложнилось и 
развилось, появились многочисленныя новыя отрасли городского 
хозайства, наконец, во много разъ вздорожала жизнь и е0- 
отвфтетвенно вздорожалъ трудъ,—члены Управы, перегружен- 
ные самыми разнообразными дёлами, оставались въ прежнемь 
числ$ и при прежнемъ содержании. Нельзя не указать на до- 
стойный подражания примёръ города Риги, гдф каждая спе- 
щальная отрасль хозяйства имфеть своего члена Управы, да 
еще съ помощниками. 

Въ лучшемъ состояни за послёднее время находится кан- 
целяря Управы. Въ 1913—1914 годахъ разработаны и утвёрж- 
дены новые штаты, дающее возможность справляться съ дЁ- 
ломъ. Особенно можно привзтствовать учрежденте въ 1914 году 
съ разрёшеня Военнаго Министра ссудо-сберегательной кассы 
служащихь Ташкентекаго городского общественнаго управле- 
ня. Проекть устава этого благодтельнаго учреждения разра- 
батывался съ 1907 года, и капиталъ кассы въ настоящее вре- 
мя достигаетъ 14'/з тысячь рублей. Выдача ссудъ началась съ 
1 октября. Изъ содержанйя служащихь въ кассу вычитывается 
5°/о и столько же (но не свыше 60 рублей въ годъ) вноситъ 
въ кассу за каждаго участника Городъ. Съ 1911 года Дума 
выдаеть служащим къ Рождеству наградныя, въ сумы около 
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21: тысячь рублей. Основа городского хозяйства, именно бух- 
галтеря, была реоргавизована и упорядочена въ 1908—1910 го- 
дах, но въ существ придерживается тфхъ же принципов, 
которые были выработаны комисслей гласнаго перваго призыва 
В. П. Череванскаго (впоелфдетви товарища Государственнаго 
Контролера). 

Слфдуеть упомянуть о состоящемъ при Управь сиротекомь, 
судЪ (съ 1899 года). Предсфлатель сиротекаго суда, если эту 
должность не занимаеть Городской Голова, избирается Думою. 

Для поифщеня Думы и Управы сначала, по распоряжению, 
К. П. фонъ-Кауфмана, было отведено помфщен!е въ казевномъ 
дом (бывшемъ генерала  Головачева) на Урдинскомь скверЪ; 
второе помбщене Думы и Управы было въ небольшомъ наем- 
ноиъ домв Малиновской на углу Махрамской улипы и Алек- 
сандровскаго переулка; третье—вЪ дом Максимовича на углу 
Ургутской улицы и Конвойнаго переулка. Оъ 1899 года Дума 
и Управа помфщались вв зланш, ранфе принадлежавитемт, 
Тлинк$-Янчевекому, а затбиъ обществу Владикавказской же- 


дзной дороги, Въ 1900 году этоть. домъ  пробрётень 
_ Дуною въ соботвенность, а въ 1910—1912 годахъ постепенео, 
‚ перестроень съ устройствомь двухъ большихъ залъ, думскаго и 


торговаго. Службы построены заново и, расширены въ 1910— 
1913 годахъ, ы 

Бюджеть на первый. годъ существованйа мы, (1827. подь), 
большая часть коего прошла до начала работь Думы, опредф- 


_ лидея въ 911 тысачи. Первая смфта была утвержщена въ са- 


м 


мОМЪ КОВЦ Года; изъ нея видно, что городское общественное, 


_ управлеше получило оть хозяйствоннаго управления 419 рублей. 


плеть о йрвчыть р 
дующи 1878. годъ, до; | 


блей, за третье десятил ме (1898 —1907)—530'/з тысяч рублей, 
въ 1908—784'/з тысячи рублей, въ 1909 году—851'/з тысяча ру- 
блей, въ 1910 году 903'/з тысячи рублей, въ 1911 году—1.100'/э 
тысячъ рублей, въ 1912 года 1.248 тысачь рублей, въ 1913 


=*1.438 тысячь рублей и въ 1914 году предположено израсхо- 
довать 1.876'/з тысячь рублей. Превышеве расходной смёты 
надъ доходной, т, е. смфтный дефицитъ, есть обычное явлене 
ВЪ Ташкентекоиъ, городекомъ хозяйств; такъ, по смт 1913 
года ‘ожидался ‘дефицить | въ’ 2911 /з‘тысялу, 2100 еиЪтВ 1914 
года—387` тысачь” рублей. Пвмъ не менфе долровь у. нашего Горо- 
да довольно мало. А именно, на 9 ноября  Городв состойть 
долженъ 846.584 рубля. Движимое имущество’ Города’ стоить 
боле миллюна; недвижимое имущество (только привеленное 
въ извЪетность) оцфнивается въ 11 милллоновъ рублей (ва 8'/» 
миллюновь рублей земли и 2'/ миллюона стоимость зда- 
н1й), а всего около 13 миллоновъ рублей, Въ текущемь году 
заключается заемъ въ 1.650 тысязъ рублей подъ залогь ярма- 
рочной территори. Въ 1908—1913 годахъ даже была накопле- 
на значительная свободная наличность, превышавшая '/» мил- 
мона (20 марта 1912 года въ кассв состояло 547.847 рублей), 
но заТЪиъ постепенно истраченная всл$дстие обширных ра- 
боть по благоустройству (въ 1913 тоду на 409 тысячъ, т, е 
28'/,°/5 бюджета, а съ расходомъ на постройки, ремонты и по- 
купки земель для водопровода и электрической станции, еще 179 
тысячъ, т, е. 12'/з°/о, всего 41°/о бюджета), открышя новыхъ 
учреждений (вапр. ломбарда) и переоцфночныхь работъ. Раз- 
сиотрьше годичныхь смфть О затягивается до лЪта; 
новые расходы по обл утвержде бмЬты обыкновенно отно- 
сятся на т такъ "называемый недомочный фондь,— оригинальная 
Зартан дохорая в не `вотрачаетоя | ВЪ ‚ других п ь бюдже- 


тахь, составляемыхь по министерской инотрукийи, дая ‚вашего 
города пообиаалольно. а 


магии Ее 


Нельзя ве отмфтить критическаго состояня городского хо- 
зяйства. Нужлы города и требованйя населеня къ городскому 
благоустройству возросли, и сжать ихъ трудно, доходныя же 
статьи растуть далеко не съ такой быстротою. Я постараюсь 
очертить т главнйцие источники городскихь доходовъ, кото- 
рые могуть дать значительное приращене. На первонь мёет 
стоить оцфночный сборъ, дающий '/з городскихъ доходовъ (33°/о 
вь 1913 г.). Этотъ оборъ при полномъ процент обложения (1°/о 
по стоимости и 10°/о по доходности) давалъ въ 1910 голу 393 
тысячи, а въ 1913 году—407 тысачь ( при окладф въ 450 ты- 
сячъ). Въ недоимкв оцфночнаго сбора числитея 273 тысячи ру- 
блен. Главнымъ недостаткомъ современной системы оцфночнаго 
сбора является его неуравнительность и неравном рность. Въ 
то время, какъ одни имущества были оцфнены въ 1882 году и 
посл не переоцфвались, друйя платять по опфнкВ 1914 года, 
Затвмъ размёръ оцфнки зависить отъ индивидуальныхъ свойствъ 
оцфнщиковъ, которые нер$дко допускаютъ удивительныя ошиб- 
ки и несообразности. ТФмъ не менфе въ текущемъ году Дума, 
хотя и сознавая вс недостатки старой оцфночной системы, 
аесигновала на переоцзнки 21.000 рублей, дабы скорфе пере- 
оцфнить имущества, давно не оцфнявиияся, и т$мъ возстановить 
хотя нЪкоторое подобе уравнительности обложеня. Въ резуль- 
тат этихъ фореированныхь переоцфнокъ оцфночный сборъ на 
будущий годъ повысится (по полной норм обложен!я) на 75'/з ты- 
сачъ рублей. ОтдФльные оцфнщики зарабатывали въ течеве года 
оцфночной платы до 250 рублей въ м$феяцъь (по 1 рублю за 
оцфнку), т. е. получалась въ среднемь оцфнка десятка иму- 
ществъ въ день. Конечно, о тщательности оцфнки говорить при 
этихъ услошяхь не приходится, и если такимъ способомь и 
можно повысить доходъ городской кассы, то способомъ, во- 
первыхъ, очень дорогимь, а во вторыхъ, несправедливымь и не- 
уравнительнымь. Гораздо бозфе надеждь можно возлагать ив 
генеральную переоцфнку. Это по истин грандюзное дфдо, на- 


чатое Думою девятаго созыва въ видф опыта въ 1911 году и окон- 
чательно двинутое полнымъ ходомъ съ весны 1912 года, Генераль- 
ная переоцёнка впервые дасть городскому общественному упра- 
вленио точную картину того, гдф именно расположены отдФль- 
ныя имущества, какова ихъ форма, площадь и составъ, и ка- 
ково должно быть ихъ справедливое обложене. Генеральная 
переоцзнка ло сихъ поръ обошлась городу около '/= миллона 
рублей. Въ настоящее время почти закончена труднЙшая 
часть работы, —описаше 48° тысячъь имуществ. Остались 
неописанными всего около двухъ тысячь владфн!Й; предстоить 
трудная, но все же болфе короткая работа очетнаго характера, 
по выводу оцфночныхь нормъ и по наложеню оцфнокъ; эта 
работа должна быть закончена къ 1 явваря 1916 года. 

Въ тЬеной связи съ переоцфнкою стоить Планъ города. 
Дума девятаго созыва усмотр$ла возможность использовать 
производящуюся при генеральной переоцвнк® съемку кварта- 
ловъ и владЪвй и рышила не останавливаться перед затратою 
еще 120 тысячъ рублей, лабы произвести точную трангулацию 
торолз, а также переобходь городской межи (колииное межева- 
не) и спешальную съемку главныхъ арыковь. Въ настоящее вре- 
мя почти закончена постройка траавгулящонныхь вышекъ и уже 
начаты наблюденя; кончены переобходъь окружной межи и 
съемка арыковъ; происходить привязка знаковъ трангулящи къ 
окружной меж; предетоять камеральныя, вычислительныя и 
чертежныя работы. Планъ долженъ быть готовь къ 1 января 
1918 года. Планъ самъ по себЪ, конечно, "есть вещь бездоход- 
ная, но ‘ни одно изъ крупнзйшихь городскихъ предирят!й, —ни 
водопроводъ, ни канализация, ни проведеше новыхъ лин! трам- 
вая, ни проведене новыхъ улиць и разбивка нозыхъ кварта- 
ловъ, не можеть быть осуществлено безъ помощи плана. При- 
томь же въ генеральной переоцвнк и въ планЪ есть еще одна 
сторона, которая объщаеть городской касс} если не немедленно, то 
въ будущемъ болыше доходы. Это разыскаше и установлеше 
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траницьъ земель, приваллежащихь или могущихь приналлежать 
городу, и составлене городского инвентаря. Въ 1914 тоду 
проектировалось создаше особой должности члена Управы для 
воставленя инвентаря и для завфдываня предпр ями. Овыть 
показаль, что соединене этихъ обязанностей въ одвомъ лицё 
дЪйствительно невозможно (какъ и указывалось тогда въ Дум); 
достаточно одного инвентаря, предпраят!я же должны ‘составить 
особую отрасль хозяйства. Дума командировала для составле- 
ня инвентаря члена Управы А. В. Мелковскаго, возложивъ 
на него въ то же время завфдывавие бойней и’ исполнен!е ‘от: 
дфльныхь порученй въ родф займовъ и. т. пол. Прим ромъ "гого, 
насколько доходна можеть быть разумная ‘экеплоататия земель- 
ныхъ имуществъ, при первомъ взглядё не приносящих ‘ника- 
кой пользы, можеть служить какъ культурное ассенизащонное 
поле, о которомъ я уже говорилъ, такъ и распродажа Никифо- 
ровскихъ земель, Купивъ эти земли (165'/» десятинъ) у госу- 
дарственнаго банка за 30 тысячъ рублей, затративъ 49 тысячи 
рублей на благоустройство земель и переплативъ въ видв процен- 
товъ всего 33.786 рублей, а всего истративъ 156 тысячь рублей, 
Тородъ разбиль эти земли на участки, создалъ тамъ вовый го- 
родъ, въ высшей степени гименически расположенный, и рас- 
продалъ участки на льготвыхъ условяхъ съ разерочкою на 10 лёг 
небогатымъ обывателямъ. Въ вонцё концовъ Городь выручилъ 
214'/з тысячь рублей, уже поступившихъ въ городскую кассу, 
и 30.184 рубля, остающихся къ полученио разероченныхь 
взносовъ, а кромв того сохранилъ за собою 57'/» тысячь кв. 
саженъ свободныхь участковъ лля будущихъ городокихъ надоб- 
ностей на сумму 158'/» тысячь рублей, а всего 404 тысячи, 
рублей, т. Тородъ выручиль ва этой операщи '/‹ маляюна 
рублей, не говоря уже о громадном сощальномь и экономи: 
ческомь значени этого мфропря!я. Весьма цлесообразною 
мврою явилась бы для Города покупка земельныхь. участков, 
`радумфетол, при еее примфру города Ульма” 
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въ Герман). Приведу и еще прим®ръ: въ 1908 году были ку- 
плены въ мЪ5етности Кунчиликъ близь туземнаго базара 3 


саженъ земли за семь тысячь рублей, т. е. около 90 рублей за 
сажень, и устроенъ базаръ, дающий ежегодно аренды 6.300 ру- 
блей. Въ настоящее-же время белымйское анонимное общество 
„Ташкентскй Трамвай“ отчуждаеть участки земли около тузем- 
наго базара по цфнЪ отъ 300 рублей за кв. сажень и выше, 

Городской инвентарь т$сно связанъ со страховавемъ. бъ 
1912 года Городская Дума ршила перейти къ образовав! своего 
собственнаго страхового капитала, который равняется теперь 
17'/з тысячамъ рублей. 

Третья многообфщающая доходная статья—это оброчныя 
статьи, дающя теперь немного болфе ‘/+ городскихъ доходовъ 
(въ 1913 году—26 '/2'/о). Правильное ихъ развит! тЪено евя- 
зано съ инвентаремъ городекихъ имуществъ. Въ 1907 году 
для завфлывашя оброзными статьями была учреждена новая 
должность члена Управы. Избранное на эту должность лицо су- 
мЪло не только поднлть доходность оброчныхъ статей съ 195 
тысячь до 397 тысачъ (въ 1913 году), но и оградить оть захва- 
та цфлый рядъ городскихъ имуществ, втихомолку занятыхъ 
различными предиринимателями, которые сидфли на нахь 063ъ 
заключеня контрактовъ, а иногда даже безъ платежа оброка 
въ городскую кассу. Только энергичныя  дфйствя новаго отд- 
лен!я предотвратили возможность массоваго заврВплен!я такихъ 
земель по давности владфня. Характерно, что и въ другихъ 
городахъ Росси начало текущаго столфя ознаменовалось т$мъ 
же лвлевтемъ, — массовыми захватами городекихь земель, что 
объясняется частью быстрымъ развимемъ городовъ и наплы- 
ВОМЪ ВЪ НИХЪ разнаго малоимущаго и предприимчиваго люда, 
въ тОмъ. числ и различныхь авантюристовъ, а частью ‚смут- 
выми условии жизни въ1904 —1906 годахь, когда пошатву- 
лись старыя повята о правь, а вовыя еще не устаповились 


съ достаточной ‘твердостью. 
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Нельзя не отмфтить одного явлена, угрожающаго нанести 
серьезный ударъ и безъ того шаткому равновзепо нашего бюд- 
жета,—9то послфловавиия въ недавнее время и съ большой 
настойчивостью  проводимыя разъясненя Правительствуютаго 
Сената объ отсутстыи у городскихъ общественныхь управле- 
и права взимать каюе бы то ни было сборы съ площадей, на 
которыя привозятся для продажи сельско-хозяйственные про- 
дукты и пригоняется скот. На практикв таме сборы суще- 
ствовали почти повеемфотно, и Министерство Внутреннахъ 
Дёлъ внесло ихъ въ проектъ (нынё уже утвержденный) Горо- 
дового Положен!я для Царства Польскаго. Тфиъ не менфе по 
существу, конечно, эти сборы все же явлаются косвеннымъ 
обложенемъ торговли предметами первой необходимости, и ло- 
гичность сенатской точки зрзы!я не подлежить никакому со- 
инфо. Если этоть принципшъ будеть проведенъ въ жизнь, —а это 
веизбЪжно, —тб Городъ долженъ вычеркнуть изъ своего приход- 
наго бюджета 74.300 рублей (принимая смфтныя цифры 1914 
года). 

Изъ м5ропр!яй ближайшего времени относительно оброч- 
ныхъ статей намЪчаются устройство крытаго рынка, о кото- 
ромъ я уже говорилъ, и благоустройство ярмарочной террито- 
ри еъ постройкой новыхъ ярмарочныхь корпусовъ, на что кас- 
сою земскаго и городекого кредита въ текущемъ году разр8- 
шенъ заемъ въ 324.000 рублей изъ 4'/°/,. Амортизащя этого 
предпряня разочитана на 20 лфть, но при отиЪн собора на ско- 
топригонной плошади (23 тыс. рублей) ее пришлось бы растя- 
нуть на 30 и даже 35 лётъ. Не брать займа нельзя, такъ 
какъ корпуса лавокъ давно уже грозять разрушешемъ, а скотъ 
изнуряется и тонеть въ глубокой грязи скотопригонной пло- 
щади. 

Четвертый источникь городскихь доходовъ-—это предор- 
яя. Значен!о ихъ въ городекомь хозайствв все возрастаеть 
(съ 195 тысячь, что составляеть 15°/о по исполненному бюджету 
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1913 года, до 387 тысячь, что составляеть 22°/о по смт 1914 
года). Израсходовано на городскя предирямя въ 1918 году— 
132 тысячи рублей—(9°/о); по смт 1914 года предположено 
израсходовать 264 тысячи рублой (14°1о). Остается только по- 
желать, чтобы для завфдывашя предарятями было учреждено 
особое отдфлен!е, на подоб1е того, какъ это было едёлано въ 
1907 году для оброчныхь статей. Среди городскихъ предир!- 
ят1й на первое мфсто сл6дуеть поставить бойню, о санитар- 
номъ значени которой я уже говорилъ. Съ 1 января этого го- 
да новая бойня впервые перешла въ хозайственное завзды- 
ван!е Города оть построившаго ее концессонера. Доходность 
бойни на текущ!Й годъ исчислена по смфт$ въ 178.500 рублей, 
но на самомъ дЪлЪ будетъ больше, такъ какъ по 1 ноября уже 
поступило 178.350 рублей. Расходы—58.578 рублей, т. е. чи- 
стая доходность исчислена въ 90 тысячь рублей, а ва самомъ 
дьль, взроятно, дойдеть до 100. Кромф платы за убой (14512 
тысячъ)— 10'/з тысячъ рублей ожидалось по смфтВ за промывку 
кишекъ, 5'/. тысячъ за продажу льда (ва самомъ дьлв выру- 
чено 16'/. тысячъ), 4'/» тысячи за кровяную и мясокостную 
муку. которая раньше шла въ Гамбургъ, и сбыть которой не 
удается пока наладить, 2.100 рублей за сало. 3.000 рублей за 
продажу браковавнаго мяса въ видЪ солонивы и 7'/з тысячь 
рублей за страхование скота, организованное сначала концесс1- 
онеромъ въ видз опыта, а затВиъ принятое и Городом. Нель- 
зя ве отыЪтить одной прискорбной черты современнаго город- 
ского хозяйства въ Росси: оно такъ нуждается въ средетвахъ, 
что ни одинъ городъ не отклацываеть хотя бы часть доходовъ 
отъ своихь предиряымЙ на образоване капитала возобновленя 
этихъ предирятйй, которыя съ течешемь времени безусловно 
теряють стоимость. То же самое наблюдается и у наст. 
Вторыиъ предщиямемь является телефонъ, который Го- 
родь содержить на правах концесоюнера по особому договору 
1904 года съ Правательствомь, какъ собственникомъ электри- 


чества въ Импери. Срокъ концесси 9 ноября 1922 года, но 
такъ какъ Правительство благожелательно относится къ зем- 
скимъ и городекимъ общественнымь телефоннымъ предпр!ятиъ, 
то можно думать, что концесая будеть продолжена и далфе, 
если Городъ будетъ и дальше содержать сть въ такой же ис- 
правности, какъ теперь. Въ 1908—1909 годахъ телефонъ пе- 
редзланъ на двойную систему, съ подвфекой кабелей, и прове- 
денъ подземный кабель въ туземный городъ. Для увеличен!я 
емкости телефонной сЪти до 1.200 абонентовъ, на предметъ 
принатя новыхъ абонентовъ, въ туземномъ городф, на Кунчи- 
лик, устраивается субстанщя, которая вифетВ еъ лавками въ 
нижнемъ этажЪ обойдется около 20.000 рублей. 

По отчету телефона за 1913 годъ это предпрляте дало 
почии 9°/о чистаго дохода (17.806 рублей, — при 65.892 рубляхъ 
дохода и 47.885 рубляхъ расхода). Вь числЪ расходовъ показа- 
но 9.927 рублей на амортизацию и 3.000 рублей ва наемъ по- 
мфщен!я (въ городскомьъ зданйи). Расходъ на устройство и рас- 
ширеве сёти къ 1 января 1913 года составлаль 199.761 рубль; 
въ 1913 году израсходовано 5.786 рублей (кромф здавя суб- 
станщи, для котораго разсчеть еще не сдфланъ, такъ какъ по- 
стройка не закончена и не всЪ издержки должны быть отневе- 
ны на телефонную смфту). За вычетомь 9.997 рублей амортиза- 
ци кь 1 января 1914 года остается непогашеннымь 188.690 
рублей. Въ текущемь году телефонь по 1 ноября уже даль 
60,780 рублей, на 7.746 рублей больше противъ соотвфтствую- 
щаго перода 1913 года, 

‚ Третьимъ предприятемъ Города является аптека, 

_ Обороть аптеки въ 1913 году превысилъ 117 тысячь ру: 
блей (в томъ чнедь на 6 тысячь увеличеше стоимости инвен- 
таря и запаса товаровъ, 73 тысячи продажа и 38 тысячь без- 
платвый отпуск ВЪ больницу и амбулатори, на дезинфекцию, въ 
зчебныл. заводония, ‚пеимущимь, оспенникамъ и пр.). Расхоль 
изъ, городской Кабы 79 тысячь, олюсъ 4, 000, показываемыхтъ, 
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какъ квартирная плата Городу за городекое здане, и 654 ру- 
бля амортизащя инвентаря, итого 33.459 рублей. Чистая при- 
быль, какъ коммерческаго предирляя,—15.077 рублей (въ 1906 
году—6'/з, въ 1907 году—6*/а, въ 1908—10 тысячь, въ 1909 
году—14°/, въ 1910—17.298 рублей, въ 1911—18,709, въ 
1912—13.087, въ 1913—15.077 рублей). 

Вь текущемъ году аптека уже дала по 1 ноября по одной 
только продаж 72.526 рублей лохода, и къ концу года можно 
ожидать дохода оть продажи товара до 85—86 тысячь рублей, 
т. е. на 12—13 тысячь болфе прошлаго года. 

Четвертое предприя”е, ломбардъ (первый въ Средней Аз!и), 
еще не закончило перваго отчетнаго года, судить объ его 
доходности преждевременно. Шо смфтБ на 1915 годъ, доход- 
ность его исчислена въ 18'/» тысячъ. Пока можно сказать 
лишь одно, что не въ примёръ другимъ ломбардамъ, работаю- 
щимъ довольно долгое время въ убытокъ, нашъ ломбардъ. ста- 
неть на ноги очень быстро. Шлавной причиной этого является 
то обстоятельство, что Дума, имфя возможность распоряжаться 
имфвшейся у нея свободной наличностью, сразу положила въ 
основав е ломбарда значительный  капиталъ. Балансъ ломбарда 
на 1 ноября 123,086 рублей 22 копейки; ссудъ выдано на 
72.435 рублей; процентовь поступило съ начала дфйствй лом- 
барда 7.074 рублей, разныхъ прибылей 615 рублей. Счеть дви- 
жимаго имущества 2.128 рублей, запасвыя книги и бланки 608 
рублей; вещи, перешелиия въ собетвенность ломбарда, 402 руб- 
ля; текущихь расходовь 11.135 рублей. } 

Пятое городское предпр!яте, которое числится по, нашей см%- 
тЪ, микроскопическая ставця, дающая въ годъ около 4,000 рублей 
дохода, въ строгомь смысл слова не можеть быть отнесена 
къ числу предиртятй, такъ какъ Городъ выступаеть въ этомъ 
дфлЬ не какъ частный предприниматель, а какъ органъ публич- 
ной власти, предохраняющей  наседеше отъ потреблева, не- 
доброкачественнаго мяса. Было бы  правильнфе относить 
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эту доходную статью на $ УП (возврать расходовъ) или при- 
чиблять ее къ боенокой смЪтЪ. Правильнфе было бы отнести къ 
предир!ятямъ городской обозъ. Въ 1913 году лошади город- 
ского обоза провели на работ 10,792 дня, въ Томъ числв 
6,620 на уборк улицъ и на другихъ городскихъ работахт, 2.787 
дней подъ верхомъ у служащихь по генеральной переоцё нк», 
1095 въ городской больниц по качаню воды и отвозкЪ тру- 
повъ, 290 на пожарах; считал заработокъ каждой лошади обо- 
за по два рубля въ день, получамъ, что обозъ даль городской 
касс 3236 рублей прибыли; на самомъ дфлф въ горячее время, 
напримВръ, при уборкВ грязи изъ арыковъ весною, наемную 
тачку нельзя имфть дешевле 2 рублей 50 копеекъ въ день, и 
притомъ работа ваемныхь тачекъ далеко не такъ продуктивна. 
Передъ Городомъ открывается въ настоящее время пер- 
спектива создать еще одно безусловно выгодное предприяте, а 
именно, взать въ свои руки электрическое освфщене. Неемо- 
тря на усердныя и настойчивыя домогательства различныхь с0- 
искателей, дзло это еще не упущено Городомъ. Правда, Дума 
девятаго созыва, идя на встрфчу нетерпливымь желашямъ пу- 
блики, ознакомившейся съ преимуществами электрическаго ос- 
вфщенйя, сдзлала ‘нЪкоторыя уступки въ пользу бель“йскаго 
анонимнаго общества „Ташкентекй Трамвай“, разрфшавъ ему 
сначала освфщать дома высокопоставленныхь лицъ, а затфмъ 
еще нфеколько частныхъ абонентовъ, но благодаря помощи 
юрисконсульта, даннаго Думой въ помощь Управз для важнЪй- 
шихъ дёлъ, воБ оти частныя концесси не опорочиваютъ правъ 
Города въ иск, предъявленномь Городомъ къ первому пред- 
принимателю электрическаго освёщен!я г. Павлову, и не созда- 
ютъ никакихЪ зъ этомь отношени опасныхъ правъ для бель- 
тскаго анонимнаго общества. Желая какъ можно скорЪфе дать 
населению электрическй свЪтъ, Дума девятаго созыва избрала 
особую исполнительную комисею и облекла ее чрезвычайными 


полномочями, К/ь сожалённо, въ самый разгаръ работь комис- 


с1и грянула война; еще счастье, что комисея не заказала дви- 
гателей Аугебургскому заводу въ Германи и остановилась на 
заводь Коломенском, но и Коломенск!Й заводь, чувствуя себя 
хозяиномъ положен!я и получивъ вадатокъ въ 10 тысячь руб- 
лей) '/ло стоимости машинъ), ставигь теперь Городу совсёмъ 
не тв условя, как!я предлагались его представителями въ сре- 
динв юля. Какъ бы то ни было, рабочй проекть городской 
тепловой электрической станщи, заказанный Всеобщей Компа- 
вши Электричества, разрабатывается, и дай Богъ новой Дум 
довести это дфло до конца, къ удовольствию гражданъ и кт 
пользВ для Города, который получить въ электрической энергии, 
утилизируемой для освфщеня и трамвая, новый обильный ис- 
точникъ городскихъ доходовъ. 


Заканчивая настоящую рёчь, цфлью которой было хотя 
бЪгло ознакомить новаго хозяина города, обновленную Думу, 
съ состолвемъ городского хозяйства, —я приглашаю гласныхъ 
Ташкентской Городской Думы передъ началомъ своей дЪятель- 
ности прежде всего обратиться мысленно въ Тому, Кто явля- 
ется въ Русскомъ Государствз источникомъ правды и права, 
олицетворяя бобою державное велише и непобфдимую мощь 
Росс1и,—къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. Я полагаю, что бу- 
ду выразителемь одинодушнаго желаня всфхъ присутствую- 
щихъ, если обращусь отъ имени Лумы къ Главному Начальнику 
края съ просьбою повергнуть къ стопамъ ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА одушевляющйя насъ чувства. Съ твер- 
дой вЪрою въ окончательное и полное торжество Росси въ на- 
стоящей великой войнЪ, пожелаемь ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ долгаго, счастливаго и славнаго царетвован!я. 
Да здравствуеть на многя, мног1я лёта ВЕЛИЕЛИ ГОСУДАРЬ, 
двинувш!й Россо далеко виередь по пути экономическаго и 
культурнаго развит!я, даровавпий Росс!и неоцфнимыл блага на- 


Муниципализащя Таш: 
КВВТЕНИКЬ ПЕДИСИЯТТ. 


Недавно фельетонисть «Туркестанскаго 
Курьера> повфдать читателяагь этой газе- 
ты 0 тиЪЕБ нашей городекой управы по 
адресу одпого злополучнаю обывателя, 
котораго управа за «дерзоотное неуваже- 
в», проявленное имь, будго бы, къ этому 
ВЫСОКОМ узреждетю, лишила права на 
ледъ, заставиеъ переносить нашу тропиче- 
скую жару безъ такого предмета первой 
необходимости, какимь въ жару является 
стакань холодной воды или  кусочекъ 
льта. За дерзость, месть  остроумная и 
трлающая честь утрежденио, которому 
обыватели вручили городское хозяйство. 

Суровая кара эта постигла пищущаго 
настоящя строки. Конечно, не стоило бы 
вовсе заниматься этимь происшесотвежь, 
исправлять, деликатно выражаясь, ‹укло- 
ношя оть истины» лица. близкаго въ уп 
равекихь сфераме, пьигавииагося оправдать 
ДБИстя достопочтенной коллеги, если бы 
история эта, не имфла, общественнаго значе_ 
я, отражая въ себЪ взгляды, дБйствя и 
отношеня къ нытересамь горожанть налио- 
го городского управленя, какъ малая кап- 
я воды отражаеть солнце. Наивно было 
бы пытаться повайить печатнывмеь саовозеь 
убъжденя па нашу городскую управу— 
отношене ел къ печати уже давно и очень 
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хорошо определилось; но скоро избиратели 
в. Ташкента будуть призваны подать вой 
‘тодоса и выбрать своихь продотавителей, 
поэтому весьма кстати показать имъ, 
какъ понимають хозяева города свои пра- 
ва и обязанности, что мы, обыватели, мо- 
жемь получить отъ нихь теперь и что 
можеть ожидать въ будущемть. 

Приведбмь здвеь сначала фактическую 
сторону двла и посмотримь съ общей точ- 
ки зрёшя. объективно, на проявленную 
въ этомь дав со стороны городской упра- 
вы, столь ей несвойственную, — энергию, 
быстроту и распорядительноеть, которыя 
обитатели нашего торода совершенно не 
привыкаи видёть, когда  ДФло касается 
ДАйствительныхь и насущиыхь городекихь 
интереовь и настоящихь обязанностей 
поуренныхь членовь управы, 

Съ переходомь бойни изъ рукъ частнаго 
лица— фирмы Дюршмидта— въ руки города, 
съ муниципализатей, выражаясь мудре 
ным словомъ, бойни и производства, льда, 
подучене послфдняго не стало вовсе та- 
кимь простьугь и легкимь дфломъ для на- 
шихь горожань, какимъ оно было раньше: 
ЕТО ХОТГЬТЬ, ТОГЬ И МОРЬ ИМЫТЬ За свои 
ценьги льду сколько угодно. 

Это двло—стало дфломъ городекого уп- 
равлешя, а слБдовательно, волокита, про- 
волочка, ходатайства, просьбы стали но- 
изобяшыми, . 

Пост долгихь хлопоть и хожденй управ 
хенте бойни, наконець, милостиво дало сог_ 
-лафе доставлять мив ледъ. Въ этой манерв 
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за звать СВОИХЪ покупателей выпраши- 
вать товаръ за свои деньги уже сразу чув- 
ствовалось, что иуфешь лью не съ евро- 
пейскимь промытшленнымь предирлляелеь, 
а сь чБиь-то глубоко азалекимь, полнызгь 
важности и престижа. 

Первое появлене столь желанваго въ 
наступивиия жары льда, было возвфщено 
оглушительными: звонками у чюдъЬзда и 
грубыми начальническими окривами мужи- 
ка, развозящаго ледь и кричавигаго на всю 
улицу на мою приелугу, изсколько расте- 
рявшуюся, велвдотне непривычки къ по- 
добному обращению. 

Оченидно, субъекту,  занимавшему от- 
вътетвениую должноеть управокаго ледо- 
раввозчика не было внушено ни того, что 
онъ является только прислугою, ни того, 
что нужео быть вообще вЪкливыхь, а съ 
покупателяхи особенно, во въ достаточной 
мБрь позволили ему проникнуться мыелью, 
чго покупатели льда находятел въ изкого- 
рой зависимости оть его благоволешя и 
милоетей, 

Такую-то обобу, облеченную особымъ до- 
ВЪМемь управы, я избль неосторожноеть 
попросить замолчать и тёугь совершилть 
дерзость первую. Пишу подробно объ 
этомъ потому, что кромв меня то же ‹амое 
и лаже вь большей муб испытали и дру- 
пя лица, а возможно, что испьтывають и 
сейчасъ, ис... молчать, ибо предпочитають 
грязный, управой ледь, чВугь сидВть въ 
‘тропическую жару совефагь безо льда, ис- 
пытывая муки ташкентекаго ада. 
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Втерая дерзоеть заключалась въ Томь, 
что я задержаль выдачу квитанции ровно 
на 3 минуты, ибо выработанная г. Мелков- 
скимъ форма квитанщи  отвфчала вовлиь 
слоклымь требовашямь управекаго бю]ю- 
кратическаго хБлопроизводотва, по никуда 
не тодилась со стороны простоты и удоб- 
ства, отличавшиме — квитанция фирмы 
Дюршуихта и вужно было немало времени 
пручитать и заполнить — многочисленны 
рубрики этого декумента. При выработкв 
такой удивительной формы квитаниии, 
подумали обо веемъ пром главнаго —удоб- 
ства публики. 

Вь квитанцюнную книжку быль вл0жо:/ь 
анонсь на красной бумаг, требующий 
скорзйшаго иепизнешя вебхь править и 
прелнисав, соприжерныхь оь церемошей 
получешя управекаго льда. 

Каюсь смиренно, на этомь — анонев 
(шо а) я позвозиаь себъ необдумажную 
дероость— третью и самую тяжкую: вапи- 
сать совыгь слЪдовать порядку отпуска 
льда, установленному фирмой Дюриидтть, 
когда не требовалось нанимать для получе- 
1 льда и выдачи квитаниий особаго кан- 
целяриста, а совершить эту операдию могь 
даже и безграмотный сартъ. 

Анонеь быль безымянный, таюъ что 
высгазанный мною совъть ни къ кому 
собственио спещально не относился, а со- 
ставляль мос личное мифе, но, какъ ока: 
зыпаетея, управою карается лишешемь, 
льда всяк, вто высказываеть по этому 
вопросу мнбше несогласное съ иншемь 
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почтенной коллейи. Никакой критики уи- 
равекихь дБйотый, а тиъ болве продук- 
‘товъ ея канцелярокаго творчества ие л0- 
пускается. Вогь такую надпись слфховало 
‘бы напечатать на красной бумагь, это бы- 
ло бы откровенно и избавило бы управу 
оть непуятностей, а ел клюнтовь отъ 
вольныхь и невольныхь прегриштений. 

Не получая постВ того долгое время 
льда, я обратился сначала лично, а затьмъ, 
письменно кь член) управы А. В. Мелков- 
<кому, заввлывающему,  Какъ иЗВВОТНО, 
веБми учреждешяыи городского хозяйства, 
требующими спещалытыхь техническихь 
позпанй Судя по словамъ статьи г. Юли- 
на и это мое письмо было признано дер- 
зостью. Я паобороть ститаю его излишие 
вужливымь и охотно разрёшаю г. Мелков- 
скому, есаш онъЪ пайлеть Нужныгъ, его 
нацечатать. 

Зь отвфть на мое пиеьме, мн было при- 
слано постановлеше управы за № 832- 
5602, которымь ссобщалось мн, что пЪ 
виду моего нежелашя подчиняться порядку, 
установленному уля бдачи тьда «постанов- 
лено» пыхокою коллемею, «доставку тьла 
прекратить» разъ и навсегда! 

Такъ карается обыватель, рискнувпий 
разайтись во мныт съ хозяевами города. 

Возможно, что, въ самомъ дЬтВ, выска- 
зывать ме песогласное съ мифвемь 
достопочтенныхь отцовъ города и отзывать 
сл критически о порадкахь ими установяев- 
ныхъ есть, дВйствительно, со согороны обы- 
ватедя уже дерзость, возможно, что каж 


лешя должны чутко прислушиваться къ 
общественному ини, кь указавяхь и 
замфчашямь ея выразительницы— печати, 
относиться съ уважешемь къ послЬдней, а 
не замыкать ей уста воБми доступными 
средствами. Въ Европ члены городскихь 
мупиципалитетовь помнять твердо всегда 
то, что они призваны не властвовать, а 
блюсти интересы горожань и дФйствя свои 
должны сообразоваль съ интересами, вы 
бравшихъ ихъ гражданъ. 

Но что же собственно вызвало по отно- 
шентю къ автору настоящихь отрокъ столь 
страшцый гизвъ управы, что особенно оби. 
ДЬло высокую коллегио? 

Это-мой совьть слёдовать примфру и 
порядкамь, которые были у фирмы Дюр- 
шмирть, поставившей превосходно дЪло 
производства, и доставки щьда Тедь достав- 
лнлся прекрасный и чистый, его модено бы- 
до класть безбоязненно въ напитки, ледь 
Дюршыиута таяль медленно и растаявъ 
даваль чистую воду безъ сора, шерсти и 
трязи. Такой ледь могь получить каждый, 
кто хотёть и сколько хотьль, саужапие и 
„ледоразвозчики были вЪжливы и предупре- 
дительны и формальностей, непосильныхь 
для Нашей прислуги не было никакихъ. 
Не было халобъ. 

Перешзо дёло къ городу. Вазалось, ого 
дозжно было бы улучшиться, или, по край- 
ней мЪрь, должень быль бы удешевиться 
для гражданъ продуктъ, доставляемый хо- 
зийствоуъ города. Да, но это только каза- 
лоь. Завёлуй двлами города лица съ евро- 


пойскими взглядами, понимающия свои 
обязанности по отношению горожанъ, вру- 
чившихь имь средства города и веде 
хозяйства, оно такъ бы и было. Но у насъ 
началось прежде всего съ того, что повы- 
сили цфну на ледь, затФиь отали дёхать 
ледь, чоргь знаеть, изъ какой воды ©ъ 
трязыю, шеротью и пр. прелестями. Для 
употреблешя въ пищу ледь сталь него- 
денъ, мало того, его какимъ-то способомъ 
стали дблать скоропортящимся и рыхльшъ, 
пудь льда, по остроумному выражено г. 
Юлина сталь равень 28 фунтамъ. Но да- 
жа и такого льда управа не можеть дать 
веБуъ нуждающимся; сотни людей вполн8 
ни въ чемь неповинныхь передь управою, 
не навлекшихь на себя ея справедливаго 
тифва, лишены  необходимаю въ жары 
жизненнаго продукта. 

Что же обиднаго въ совытв слБдовать 
примфру извзотной, правда иностранной, 
щепетильно аккуратной фирмы, такъ до- 
бросовфотно и умфало исполнившей приня- 
тыя на себя обязанности? И фирма эта имь 
етъ, къ тому же европейскую извъетноеть. 
Обиднаго въ этомь нВть ничего, тВуъ бо- 
„бе, что въ настоящей своей двятельно- 
сти наше городское управлене вольно или 
новольно, какъ вЪрно поди\угиль г. Юлить, 
слвдуеть примёру опасному для подража- 
шя. Наше городекее хозяйство вполн® на- 
пюминаеть дВятельность въ краз тоже из- 
вЪстной, старинной руской  фирмы— 
братьевь Каменскихь лЬгь 15—20 тому 
назадъ. 
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Старожилы, въ томъ числ, конечно, и 
уважаемый члешь управы А. В. Мелков- 
©ыЙ хорошо помиять различныя грандуоз- 
ныя начинанёя этой богатой фирмы по 
вефыь отраслямъ агрономги и промьиилен- 
ности. Эти начиная начинатшями и окан- 
чивалиеь не усшвиги расцвфоть и принося 
колоссальные убытки фирм. 

Во главь предприйя съ милмонными 
оборотами по русскому обыкновению былъ 
посгавлень человёкъ, не слишкомъ обре- 
мененный познанями и  образовашемь, 
«попроще?, со спромнымь Цензомъ при- 
ходского училища, но, все-же и не безъ 
технической подготовки, полученной имъ 
въЪ должности фельдфебеля саперной роты, 
Понятно, что съ такою техническою под- 
тотовкою все казалось и просто и мяг- 
ко. 
Разнообразныя и обширныя  начинашя 
фирмы бр. Ваменскихь изумляли тогда дв. 
ловой миръ. Затьвались колоссальные по- 
сЪвы американскаго хлопчатника, выписы- 
звались оВмена, усовершенотвованныя ору- 
дя, машины, живой и мертвый — инвене 
тарь, сшфшиню строились хлопкоочиститель- 
ные заводы, то въ одномъ, то въ лрууъ 
мот, энермя била ключемь и деньги, 
благо фирма была очень богатая, лились 
рБкою. 

Но не успёваль посшть хлопокъ, кавъ 
возникала другая еще бол%е блестящая идея 
— культивировать касторку,  послыняя 
еще не устёвала дать на вновь построен- 
нохъ маслобойномь заводь свое про- 
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пукта, отоль необходимаго  играждущему 
челов честву, какт, бросалась и вь свою 
очередь уступала мЪето кукурузб, куку- 
руза-коноцаь и т. д. Вее дВаазось на 
сиЪхь и, понятно, кое вакь. Ногда такая 
безалаберная агрономя  даза огромные 
убытки, ихь задумали покрыть предирие- 
‘ями промышленности. Начали строить 
для утилизащи конопли канатновитейный 
заводь, который строился съ американскою 
быстротою и стремительноегью, но «по- 
прогу», своими средетвами. 

Талантливый самоучка отоявший во гаа- 
В двла пе тершьль одного—учаеля епе- 
щалистовъ, ноэтому не только не обраща- 
лись къ услугамь ниженеровъ, но даже в 
кь услугамь машиностроительныхь фирм. 

Веб машины и механизмы длались до 
ма, у собл, ‹по книжкь>. 

По этому случаю возникли мёдно и чу- 
гунно-дитейный заводы и обширная ме- 
ханическая мастерокая. Но на заводь не 
сргаи и веревочки, вакь онь смёиился: но- 
вымь увлечешемь— потребовалось строить 
крупчатную мельницу. 

Мельница строилась тЪмъ-же способом 
и побочныя отрасли умноялтись еще боль- 
ше. Склады домнаись отъ станковь и ма- 
шинъ, сараи—отъ орудй, телфгь и инстр\- 
ментовь, Въ промежуткахь возникли заво- 
ды мыловаренный, малярныхь красокъ, дла 
производотва картона, крупорушка и др. 

Казалось, фирма Каменекихь  страми- 
лась удовлетворить всё. потребности края 
и города Гашкента. Ледь, вирочемт, не ДВ- 
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лали. Назалось иногда, чго капризное малое 
цитя играетъ, забавляясь въ большия ит- 
рушки и учится «на наглядныхь — п0со- 
бшхъ». Но даже очень богатая фирма та- 
кихъ игрушек ве выдеражала, тершве ел 
лониуло и талантливому строитезю заво- 
Довъ сказали по-чеховеки «позвольте вамь 
выйти вонъ>! Огромный. дефицить таше 
коптекихь предприатай быть покрыть мил 
лонами. изъ другихь отдьлени. 
Неудачная двятельность фирмы Памен- 
скихъугой опохя; послужила, какъ бы, пер- 
вообразомъ и примвромь нашему. городеко- 
му управаенио. Какой-то злой ген пере- 
цвеъ на наше городское хозяйство тЪ-яхо 
блаце порывы, метанье изъ стороны въ 
сторону, но свершить ему ничего не дано. 
Вь результатв и у города получится ог- 
ромная дыра-—дефицить, на покрыме ко- 
‘тораго городу, разумвется, никакая благо- 
дтельная фирма денегь но даеть ви’ ко- 
пейки и придется этотъ, дефицит, въ кон- 
цЬ концовъ, покрывать намь, обывателямгь 
города изъ нашихь тощихъ кармановъ, ра- 
сплачиваясь за смфлую инищаливу, широ- 
ке замыслы и умфнье нашихь городекихть 
двятелей зря тратить чуяйя деньги, 
Наша управа теперь при веякомь слу- 
чав любить ссылаться на Европу и, какъ 
на грьхь, неудачно, что, впрочемъ, и не- 
удивительно, ибо члены нашего муницииа» 
литета видфти Европу лишь па географи- 
ческихь картахъ, да и тамъ пе всё опи 
твердо сумвють ее указать. На устахъ и 
въ сердцахъ ихъ теперь все одна и та-же 
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забота: муницииализащя предираяетий обще- 
отвеннаг значешя: освъщене, — водопро- 
водь, торговая предметами первой необхо- 
димости, даже потребовался свой соботвен- 
ный трамвай. 

Тамъ, въ Европ, всё это выходить 
очень хорошо. Вь рукахь честныхь, умв- 
лыхь, образованныхь и технически подго- 
товаенныхь дфятелей, городемя предирия- 
‘я удешевляють и улучшають пеобходи- 
мые для жизни продукты и уетройства. 

Жизнь горожанъ становитея удобив», де- 
шевле, приятнфе и легче. Въ задачи город- 
скихь управлешй на Западь не входить 
только одно стремлеше: выколотить веВми 
средствами лишнюю копейку изъ обыва- 
тельскаго кармана; имъ чужды, такъ ска- 
зать, лабазничеся стремлешя и премы 
многихь пашихь городекихь лумъ. 

Члены городекихъ управленй вь Ввроть 
считають себя нравственно, а иногда и ма- 
терально отвзтетвенными  передь своими 
согражданами; везми оредотвами они 0бе- 
регають интересы послднихь. 

Тамь не думаютъ, что «гороть» можеть 
дблать, что хочеть, даже ‘пе исполнять па- 
примбрь собственныхь своихь обязалеле- 
ныхь постановлений. 

Жители европейскихь городовъ це раз 
ДБаяются па согласно мыслящихь, коимъ 
даются вс преферансы, напримруь улицы, 
тд находятся ихъ дома  замащиваются, 
ставятся {фонари у подьВздовь и на жи- 
телей инако мыслящихь, кон лишаются я 
необходима папр. воды или льда. 
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Опыть муциципализащи предприятий у 
нась въ Ташкентв уже воть, мы имфемъ 
два предирял!я управляемыхь  городомъ, 
это— телефонъ и бойня. Какъ дорого и пло- 
хо дБИствуеть первый очень хорошо изв\- 
отно вебуъ. Накь дьйствуеть вторая, кон 
цесстонеромь прежде прекрасно поставаен- 
ная. жители г. Ташкента имють теперь 
широкую возможность убздиться. 

Прелести бойни и ея холодильныхь уст- 
ройствъ при управскомъ завфдывани испы- 
тываются нами весьуа ярко. 

Мясники жалуются, что мясо тухнеть и 
червивЪеть, воды  Бурджара  отравлены 
кровью и мясными отбросами. Чтобы без- 
препятетвенно пользоваться благами муни- 
ципализованнаго предпр!ят!я-—не отказать 
себв въ трошическую жару въ стакан хо- 
лоднаго напитка, чтобы изёть для дьтей 
стаканъ свъжаго молока, чтобы сдБлать 
больному холодный компреесь нужно... за- 
служить, во-первыхь, благовольше изво- 
щика, развозащаго ледь, нужно, во-вто- 
рыхь, согласно мыслить съ достопоч- 
тенною коллемею управы. ба неоказате 
должнаго уважешя мужику, развозящему 
ледь, за дерзостное обращен съ письмюль 
къ члену управы обыватель безь суда и 
слълотвя и даже безь разоллованя будеть 
паказанъ лишешемь вофхь вышеупомяну- 
тыхь благь, разъ и навсегда. Сововмь Ев- 
рота! 

Вь настоящей Ивропв во время жары 
на ледь смотрять, какъ на предметь на- 
стоятельной необходимости и ОВднымь его 


доставаяють даромъ. УмВетно здесь ириве- 
ти одну неторическую справку. Больше 
тысячи лЬть тому назань, по овидьтель- 
ству арабекихь ноториковъ, въ г. Самар- 
кандь, тощашией еголицв Туркестана, 
веКАь жилеляхь раздавали холодную воду 
и аедь безплатно. 

Вакъ далеко шагиули мы впередь срав- 
нительно съ тЪуь варварокимь времевемь: 
въ нашей столиц Туркестана, при вебхъ 
благахь общественнаго самоуправленя и 
муниципализованномь холодильниюв льду 
ни за кака деньги достать невозможно. 

Совершенно справедливо замфчаеть г. 
Юлинъ, что теперь, когда настало время 
‘испозизовать разносторонние техническое 
таланты члена управы г. Мелковекато, 
посаВднаЙ направить свою энергио уже на 
другой предметь: разыскан!е невфдомыхь зе 
мель на территории города Ташкента. «Шо 
теори вфроятноетей» можно предсказать, 
что, не отыекавь еще и одной квадратной 
сажени новой земли, почтенный городокой 
дьятель направить полеть своей кипучей 
пБятельноеги еще въ новую область, пре- 
доставивъ и бойню, и холодильники — иИхь 
соботвенной участи. 

Теперь предотавьте себъ,чго городь,имвя 
во главз все тёхъ же дьятелей, которым, 
«вуждены бламе порывы, но свершить ни- 
чего не дано», въ самомь дфлЪ возьметъ 
вь свои руки водопроводь, электрическое 
освъщене, рынокъ, торговлю мясомъ, те- 
атръ, трамвай и проч., положивъ въ 0е- 
поваше тё-же ‘начала, которыя 
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положены иугь ‘теперь ВЪ управле- 
1е бойней, производетво и торговлю 
лЬомЪ, 

Не нужно вовое быть пророкомь, чтобы 
предсказать, закаючал оть извЪотнаго на- 
стоящаго къ будущему, какая участь по- 
стигнеть жителей нашего города. 

Несомивнно въ рукахъ нашего городеко- 
го ‘управлешя все будьть гораздо хуже и 
несоотвтотвенно дороже. Ве затраты въ 
сотни тысячь рублей на предварительныя 
соображешя и въ миллюны рублей на, сози- 
даше грандюзныхь предиртятй  вокочатгь 
въ копеечку горемычному обывателю, еще 
болье удорожать непомьрно дорогую, но 
лишенную элементарныхь удоботвъ, жизнь 
и заставять наеъ, ташкентцевь, завыиь 
волкомъ. 

Но дороговизна и плохое ведезме дфлъ и 
плохое качество продуктовь еще, вль ие 

‚ вов. 

Каково будеть положене обывателя па 
шего города, если, конечно, къ тому © 
лому будущему въ т. ТашкнтВ еще сох 
нятся обыватели, а не разбфгутея прочь? 
Какое гнетущее рабетво еще придетоя ис- 
пытать нашимь горожанамь, кода по 
веБмь городекимь предпиятямь будуть 
проведены припципы управекой  непогрв- 
птимости, самовлася и чисто азатокаго 
престижа? Что можель постигнуть 3люо- 
лучнаго горожанина. сти он не угодить въ 
чезгь-либо напр. управекому сторожу или 
караульшику рынка, не говоря уже о т6- 
атральномь капельдинерь? Я не допускаю 
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и мысли, конечно, что у кого-нибудь гогда 
хватило бы отчаянной ршимости обра- 
титься съ письмомь къ члену управы, за- 
ввлующему хозаяйствениой частью. 

Громы небесные, понято, но поразятъ 
безумца, но гибель дорзкаго неизбвяжна. 

Вь самомь дв: лишенный свЪта, воды, 
хлЪба, мяса (это, вёдь, не ледъ, базъ кото. 
раго, все-таки можно существовать), даже 
трамвая, томный жазвдою, мучимый, голо- 
помъ, вынужденный въ жару ходить пуш- 
комъ, можеть быть, удушаемый  мотьмь 
смрадомъ, (ве забывайте, что ассенизащюн- 
ный-то обозь тоже, вЪдь, будеть въ вб- 
дени управы), дерзновенный — обыватель 
принуждень будегь или погибнуть мучи- 
‘тельною смертью вот со всею своею 
семъею или должень будоть униженно вы- 
уаливать себв прощеше у достопочтеннюй 
управекой коллеги. 

Захотять— помилують, захотять-—каз- 
нять. Ихъ воля, 

Завидное будущее дасть европейская ор- 
танизащя предприятЙ на азатской почвЪ. 
Думаю, еще ни единый аватевй хань не 
метгаль о такой власти надъ своими под- 
данными. какую считаеть  возможнымь 
нуфть наша управа. 

_ Шутки шутками, по, въ самомь дл, 
тоспода съ аватокими вглядами не у мвота 
ВЪ реж самоуправлени. 

время выборовъ новыхь гла- 
спыхь и намъ несчастнымь  обывалетямеь, 
города слВлуетъ стряхнуть свою апатию, 
слбдуеть вспомнить, если не напть долгь 


